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PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO 
DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI 


PRESIDENZA DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI 


ALTO COMMISSARIATO PER L’IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 


Prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali. 


L’ALTO COMMISSARIO 


Esaminate le istanze delle Ditte sotto elencate intese ad ottenere l’aumento di prezzo di ven. 
dita al pubblico delle specialità medicinali; . 

Vista la lettera in data 13 dicembre 1947, con cui il Comitato interministeriale dei prezzi ha 
approvato le proposte di aumento precedentemente formulate; 

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896; 


Decreta : 


1. — Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali sotto elencate è aumentato 


nella misura a fianco di ciascuna segnata. 


2. — Sulle contezioni delle specialità in questione dovrà risultare la seguente dizione: « Prezzo 
aggiornato a L. .... Autorizzazione A.C.I.S. 13 dicembre 1947 ». ° 


3. — E’ fatto obbligo ai farmacisti di tenere esposto al pubblico la Gazzetta Ufficiale dove. 
verranno pubblicati gli elenchi in questione. i 
Roma, addì 3 gennaio 1948 


L'Alto Commissario: PERROTTI 
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3 ! DEL PREZZO 
2 SPECIALITÀ DITT À i CONFEZIONI 
î % | de Lire | a Lire 
I È 
. A 
Alobrochial:. . . | Colneghi sciroppo 
Algosedal . . ./c... 0. 1d. confetti 
Antiflorina . . . Id. categoria 4. 
- { categoria B 
Aloarsina . ....6... Id. fialo 10 Xx 2 ce. 
Agarfen o... - Id. confetti 
Antisclerotico . . . . . . . . | Calosi flaconi . 
‘Acarolisina SALT, polvere gr. 100 
Arsenina . . . Id. scatola 1° e 2° grado 
Aderin Soc. Heumann alte se SE 
Arsenossido Farmitalia 10 fiale gr. 0,06 
. id. gr. 0,07 
Adisole ®........1: Id. fiacone ce. 50 
Aminofillina . ....... Malesci 5 fiale 2 cc. 
10 fiale 2 cc. 
3 fiale 10 cc. 
6 fiale 10 ce. 
20 confetti 
5 supposte 
10 supposte 
Apeptolo . . .<. .... C.I.M.A.- fiacone' gr. 160 
Adis Lepetit . ......-. Lepetit S.A. a fiacone gr. 200 
Astreptal . . .°\\. 0... Ist. Sperimentale Romano i — 
Arilina <<. Valeas compresse n. 20 
. Ù - fiale n. 10 Ù 
Adicovis LL... Vister-Vismara Terapeutici ‘|fiale n. 10 da 2 cc; 
Adistonina |. . <<... Zenit compresse 
Antisclerol . . ....... Locatelli fiale n. 12 da Ì ce. 
Agra8 LL. Turi pillole n. 45 
Areumatol . . ......- Soe. Mugolio flacone da gr. 30 
Antiba pom. tip. E... ... Rossini _ 
Antiba pom. tip. C'... ..-. > Id. _ 
Apitorine pom... . .0.. SM.I.T. | dI 
Apitorine . . ....... Id. fiele n. 6 de 1 cc. 11° grad 
i id. 2° grado 
id. 3° grado 
Atussarsina . . .....- Lab. del Sedipnol _ 
Adonibaina . |... .... Piccioni 7 _ 
Anacidon . . |... ....- Lab. del Sedipnol barattolo gr. 100 
: n. 60 compresse * 
Alomineral |... .....- Colnaghi ‘ sciroppo 
Antinevrotico De Giovanni . . | Gazzoni _ 
Antipyonol . . . .. . . .|Molteni li = 
Antirm ........ + .|Biochimici Sossi flacone gocce. » + 
Antiscabbioso . . . . . . . | Angelini _ 
Antiscleran .. . . . . . . . | Ist. Farmacoterepico Triestino - _ 
Antisettalgina . . . .. « . | Raffaello Pagni intramuscolepi 
x . endovenose 
Antitensil. . . . .. 0... Lofarma fiale 
compresse 
liquido 
A pomata 
Antito8ie . + . +... ++ P. Isnardi fleconi 
Antiulcerasi . .. ....- Dr. Truini _ 
Antiulcerin Ibi . ..... Ist. Romeno Biochimico _ 
Anuresile <<... Zanoni S.A. ° _ 
Anusan . . A Colneghi pomate ‘ 
Id. ‘ supposte 
Apiodermin salivare eve Bruschettini tubo gr. 25 
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i AUMENTO 


È 
} fara î DEL PREZZO 
SPEOIALITÀ H DITTA 4 CONFEZIONI 
Ì | da Lire | @ Lire 
Arseiodin i C.LM.A. flacone . | 200,25) 290 — 
Î fiale 1° grado °° 222,75] 313 — 
; ìd. 2° grado È 247,60] 948 — 
Aljacalcium granulare . h Consorzio Neoterapico Nazio- _ 280 —! respinto 
nale i 
Alfacalcium tipo normale Id. fiale 2 co. 172,50| 750 — 
id, 5 ce. I 241,50|1050 —. 
id‘ 5 ce, E 241,50] 1050 — 
È id. 10 de. 322 —|1200 — 
Atoxipan Id, (per adulti) 330 —| 460 — 
i (per bambini) 330 —| 460 — 
Arsenobromotoniche Zambeletti fiale ° 156 —| 220 — 
flacone 173 —| 240 — 
doneal LL Id. flacone 5 198 —| 280 — 
Antireumina DI Cutolo Ciaburri 20 compresse fi —| 140 — 
l 2° compresse 9,90 16 — 
Apia Ln Consorzio Neoterapico Nazio- {tipo I 231 —| 320 — 
nale id. II 231 —| 320 — 
Atussolo . . . . | S.A.F. Coli _ 198 —| 277 — 
-Arsiodene Id. _ 247,90] 300 — 
Aspirina . . . . Co-Fa 20 compresse 99 —| 110 — 
7 2. id. 18,16] 21 — 
Alfapirid. . |. Consorzio Neoterapico Nazio- = 454 —| 624 — 
. nale 
Aspasgin . Ist. Chimico Italiano _ 211.—| 320 — 
Antibronchitina Felorni fleconi 218 —| 310 — 
Arsenin . S.A.LT. i = 198 —| 220 — 
Anurolo . . . . . . . + .0. | Carlevaro _ 231 —| 320 — 
Arseno Glucalcio Bromuro Ma- Id. 10 fiale 2 ce. 247,50) 350 — 
gnesiaco 8 fiale 5- cc. 207 —| 415 — 
6 fiale j0 ce. 363 —| 510 — 
Antifel. . Carlevaro ns 247,50) 350 — . 
Arsipdol .. . Corvi C. flacone î 198 —|' 280 — 
10 fiele 2 ce. 1° e 2° grado 198 —| 280 — 
Antiasmatico . .. Carlevaro ‘— 247,50] 360 — 
Antitussol i Ist. Biologico : Chemioterapico _ 198 —| 240 — 
‘Torinese È 2° 
A.B.C. Soluz. Lassativa . . . Id. flacone 500 ce. 207 .---| 416 — 
n lid. 250 ce. 247,50) 346 — 
id. 100 ce, 148,50] 207 — 
lid. 50 ce. 99 —| 139 — 
ce. 20 sentola de 3 fiale 148,50] .207 — 
. Analgene . . Id. fiacone piccolo 140; 25] 196 — 
id. grande 264 —|. 350 — 
Almateina Leprtit . . . Lepetit S.A. ‘tubo 20 compr. 82,50] 118 — 
flacone gr. 90 99,50] 140 — 
id. gr. 180 ” 131,50] 185 — 
. id. gr. 80 ganulere 131,50| 186 — 
Anteriol Lepetit 14. flacone 30 confetti 131 —| 3560 — 
scatola 10 fiale de 2 èc. 207 —| 400 — 
Antiartritico Piore N. Fiore 8 fiale 2 ce. 320 —| respinto 
Anaber Ogna & P. flacone 165 —| 220 — 
Amiostasina Russi & C. z fiale . 248,50) 400 — 
Arsichinafer Dompè Adami flacone gr. 200 247,50] 380 — 
Antireuma Tet.. Sperimentale ‘Romano |fiacone gr. 100 126 —| 260 — 
Ù S.1.R. , i 
Analgie Prod. IMET i _ 226 —| 320 — 
Antiacido A.F.A. _ “15 | 16— 
Agoiodo Maggioni flacone gr. 25 198 —| 280 — 
Angiobis Emmebi fiale n.3 110-—| respinto 
PAG |3 supposte 110 —| la. 
Angiozygi . . S.A. Ormobin fiale 920 —| 460 — 
sciroppo 285 —| 480 — 


Amaro Medicinale Giulirni . 


Amaro Salus... .... 


Amphotrofina . 


Aminovit Colangelo . . ... 
Amiotin Squibb în olio . . . . 
Anabioscin 


Analgal 
Analgesol 
‘ Anarteina 


SPEOIALITÀ DITTA 
Aspichinina . ....... Iet. Faermecoterapico Italiano 
Abasina . Li... Co-Fa >. 

Acamnina . 0... Maggioni 
«Acarodermina . |... - | C. Berardi 
Acca Uno Vit... 0... Italfarmaco 
Acecoler . . . .... 0... |A. Malizia 
Acetilarsano Farmaceutici Italia 
Acidol Pepsina . . . .... Co-Fa 
Acido Nicotinico >... .. Farmaceutici Italia 
Acnevaccino . ....... Id. 
Astralina liquida . . . .... | Carlo Erba 
«Aspirolina e caffeina. . . .. - Id. 
Ascorbina Forte . ... . . .. Id. 
Aspîrolina |... Id. 
. * Algostina DI rca te Sara a Ta. 
Acqua Antisterica 0. |. . . . . Off. S. Marie Novella 
Acqua di Melissa . ..... Id. 
Adermal . ........-. Crusyth 
Adiarrol .......... Angelini 
Adifoscal  . ........ Serono — 
Adisole normale e. concentrato | Farmaceutici Italia - 
Adispnoial . . ....... Lab. Farmaceutico Marsicano 
Adonipan gocce . . . . ...S.A. Simas ù 
Adrenocanfocalcium +. + + - | Angelini 
Aerophaggi ........ Manzoni 
Agarina .........- Savoma 
Alcal .......... Smit 
Alchebiogen8 . . ...-... Gravero S.A. Pezzio] 
Alchegeno . ........ Leb. Farmaceutico Marsicano 
Alfa-Iodo ......... La-Si-Go Gonsalves 
Alghedos z «+ » » | Angelini 
Alucol . | Wander. * 


A.M. Giuliani 


A. Sodini 
Co-Fa 


Colangelo Quercia 
Internazionale Terapeutici 


Recordati 


Molteni & C. 
Monti 
Angelini 


10. comprese 
15 fiale 1,5 ce. 
compresse 


10. compresse | 
5 fialeda bec. 
10 liale 3 ce. 
id. 2 ce. 

JO compresse 


flacone 20 compresse 


10 fiale 3 ce. 
8 fiale 1 ce. 


tubetto. du 10 disc. 
id. da 20 disc. 


tubetto da 10 diec 
id. da 20 disc. 
bustina de 2 disc. 


0athete 


granulare 


flacone da 125 cc. 
id. da 12,8 co. 

1° grado 

2° grado 

3° grado 
compresse 
flaconi. 
compresse 


sciroppo 
fiale 

flaconi 

fiale 

10 fiale 2 ce. 
2 compresse 
semplice 

con belladonna* 
flacone gr. 225 
20 disc. gr. 0,34 
1 fiale;20 ce. 
5 fiale 20 ce. 
5 fiale 5 co. 
20 compresse 


fiale 

capsule 
flaconi — 
fiale 1° grado 
id. 2° grado 


‘da 0,05 


reepinto 
la. 

185 — 

respinto 
Ia. 
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] AUMENTO 
. { DEL PREZZO 
SPECIALITÀ DITTA CONFEZIONI 
. i 7 da Lire | a Lire 
Anasmina 0... Biochimici Sossi _ 240 —| 400 _. 
-Aneurin Magnesio Promed . 5 _ ‘260 —| 319 _ 
Aneurin Magnesium Itelfarmaco 10° fiale 2 ce. 250 —| 400-— 
10 fiale 6 ce. 350 —| peo — 
5 fiale 10 ce. 350 —| 560 — 
Annessitolo |. ....... Ist. Farmacoterapico Triestino “n us 248. —| 4 
Astreptal pomata sulfamidica .: | Ist. Sperimentale Romano scatola gr. 20 74,75) 100 — 
Antitus LL Prod. 1.M.E.T. _ ‘229 #00 — 
Antiartritico Waèserman . | Wassermann sciroppo 265 940 — 
È . compresse 225 300 — 
balsamo 225 300 — 
Amtibacillare Orale Pinocol . . | Gravero Pezziol = 189,75] 66 — 
Antibo Cold-Arsenicale . . ... | Rossini _ 260 — 330 — 
Antiba AB... . Id. _ 214 —| 280 — 
Anticoccina Irbi ...... Istituto Romano Biochimico |- _ 184 —| 350 — 
Antiesteina . . ......4 Angelini — 2391 - 320 — 
Antigastril |. . ....... Leb. Lagorio _ 212 H 300 — 
Antigrippina Midy . .... S.I.F.C.A. 6 cachets 82,50) ‘115 — 
x 3 cuchets 49,50) 70 — 
Antileprolo . ....... Co-Fa 50 capsule gr. 0,5 TOI —| 910 — 
50 capsule gr. 1 1114 —|1450 — 
10 fiale 1,5 ce. 346 —| 4560 — 
Antinervino Flac. .. ....|S,A. Medix _ 231 —| 320 — 
Antinevralgico Alpha A. Bertelli 1 cieldino - 9,90) 13,50 
i -|2 compresse 19,80] 289 — 
10 compresse 90,75) 127 —' 
Araffi i: da ha ef Lofarma pomata 125. —| respinto 
liquido . 125 —| ita. 
Aragades |. ........ Melvasio Ada pomata gr. 15 100—-|. 1, 
Arîstina - . . . 3 Lagorio _ 212 —| 340 — 
Arscolloid sere a ST gengivario ‘253 —| 276 — 
colluttorio 216 —| 231 — 
rino liquido 196 —| 231 — 
% < | id. pomata 140 —| 140 — 
Arseniodos |... ...... S.A. Medix sciroppo 281 —| 320 + 
Arsicalcina con Adivit . . Ist. Terapeutico Romano fiale 2 ce, 248 —| 100 — 
. id. 10 ce. 363 —| 580 — 
Arsiferrina |... ..... S.A. Prodotti Soave _ 222 —.| 260 — 
Arsiforinina Tarieco ‘| semplice 198 —| 280 — 
calcica 220 —| 300 — 
Arsijodina : . F.lli Bucco flacone 123, 75) 220 — 
: * | fiale 1° grado 123,75) 220 — 
id 2° grado 123, 76] 220 — 
Arsiofosfina <.<... S.A.L.F.B.E.A. _ 165 —| ‘00 — 
Arsolvin 1.C.I. . . Ist. Chemioterapico Iteliano 1 fiala 2 cc. 61 —| 88 — 
ù è id. 3 ce. 66—| 99— 
id. 5 cc. . 90,50) 127 — 
5 fiale 2 cc. 288,50] 404 — 
- «+ lid. 3 ce. , 313,50) 438 — 
. 3 fiale da 5 ce. 247,50) 350 — 
Artral . . Istit. Opoterapico Nazionale i - 520 —| 900.— 
Antrolisolo . . Capri strienico 300 —| 360 — 
vitaminico 390 — 470 — 
Antropathyl Angelini * |6 fiale da 6 ce. semplice 216 —| 310 — 
id. arsenio-strien. 231 —| 310 — 
. | id. arsenicale 231 | 910.— 
Antrosolvina Menerini intramuse. endoven. 247,26 "o — 
Aaoahia si pi Savona = 264 —| 368.— 
Ascario8 . . .. Lab. Farmacologia _ 74,26) 105 — 
Asclerofil ©... ..... Fiorimi A. compresse 239 —.| 335 — 
Ascorbin Calcium . . . . Italfarmaco- fiale 2 cc. 311 —; 495 — 
id. 5 ce. 402 —) 050 — 
id. 10 co. 060 — 
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SPECIALITÀ DI T TA CONFEZIONI 
da Lire 
I 
Ascorbin Calcium T ..... Ital'armeco 10 fiale 2 co. 350 — 
x id. 5 ce. 480 — 
5 fiale 10 co. 480 — 
Aseptase . . ........ Off. Farmacologiche Lombarde _ 198 —| 
«Aseptil . . .... + + + + | Wassermann compresse n. 20 105 — 
’ 68 fiale 5 ce. 260 — 
Aseptit 2. ........ Id. 10 compresse .| 165 —| 
3 : 20 compresse 226 — 
Asmadrina ........ Ist. Romano Biochimico 30 compresse 300 —| 
Asmas-Valeas . ..... . | Valeas " _ 322 — 
Asminale . ........ Sigurtà 20 compresse 300 —| 
Aspiral . ........- Farmaceutica Moderna 10 compresse 43 
Astal . ........- . | Ogna h semplice 24 cachete 165 — 
bismutato 12 cachets 165 —; 
Asteril . . .... Ravasiniì tiale 280 — 
finconi 390 — 
Astruma 0... Farmaceutici Italia flucone 50 compr. da gr. 0,277 | 250 — 
Atirina . 0...» Id. id. id. da gr. 0,10 290 —| 
*ALONO < L 0 L Ist. Farmacologico Lombardo | 1 tavoletta 11,50 
10 tavolette 92 — 
Atofhan .........- Schering 10 compresse 127 —| 
20 compres-e 248 — 
Atokimecon . ......-. Araldo Medico _ 198 —| 
Auritiolo . ...... 0. Fermeceutici Italia 1 fiela gr. 0,025 87, 46] 
id. gr. 0,05 112 —| 
id. gr. 0,10 146,20) 
id. gr. 0,15 180,75) . 

id. gr. 0,20 222,75 
id. gr. 0,25 247,50 
id, gr. 0,50 429 —| 

A-Vitadit . .......- Ttalfarmaco flucone ce. 10 166, 
Avizima . 46 Guidotti 6 finale 2 cc. 148, 5u 
o S 3 fiale 5 cc. 198 —| 
Aszoseptale . . ......- Farmaceutici Italia tubo 20 compresse gr. 0,6 238 — 

scatola 3 fiale 6 ce. 20 % 208 —|- 

sentola 3 fiale 10 cc. 10 % 208 — 
Azosepiàle neutro . . . . . - Tà. scatola 3 fiale .5 ce. 20 % 250 —; 
scatola 3 fiale 10 cc. 20 % 400 —| 
Adrecal | ........- Ceccarelli file 2 co. 231 — 
id. 5 ce. 330 — 
; id. 10 ce. 247 — 
Antispasmina Colica senza pa- Recordati _ 198 —| 

paverina : sd 
Antispasmina Colica  . . . - Td. normale serie 1 —| 
sia forte serie 4 462 — 
id. serio 5 16 — 
Antispasmina Colica bambini Id. _ 198 — 
Agojodile. . . ./....- Maggioni JO fiale 2 cc. 207 — 
Arsenjodose |. . . . ..-- Cassia _ ; 105 — 
Araeniato di ferro con noce Zambeletti flacone gocce con noce vomica ai “| 
nomica e con chinino. id. con chinino "| 
flacone granuli con noce vo-| 137 — 

di mica 

id. con chinino 137 — 
12 fiale di 1° 2° e 3° grado con 116 —| 

chinino 197 
i È sonî: Id. ‘occe = 
Arseniato di ferro con stricnina FOne iniezioni 1920 e 3° grado 165 — 
12 fiale 1° 2° e 3° grado 116 — 
Arseniato di ferro semplice .. . Id. gocce — 197 — 
granuli Sl 
flacone inizieoni 192° e 3°grado | 105 — 
12 fiale 19 2° e 3° grado 118 —| 
Antiasmina | / 0.0.0 Tosia A —_: si —_ 
j igor... Bpissun & C. acone == 
Arsenojodovigor . pl 10 fiale 2 ce. 207 —| 
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AUMENTO 


| 4 fiale l ce. 


H ! DEL FREZZO 
SPEOIALITÀ DITTA CONFEZIONI 
= | | da Liro | @ Lire 
Ì 
ù sai î UE n I 
! 
Arsenovigor . | Spissun & C. | fiale 207 —| 299 — 
I de flacone 2156 —| 301 — 
Arsenoval.rovigor Id. flacone 215 —| 301 — 
: Ì 10 fiale 2 ce. 207 —| 287 — 
Allergl ...... | Schiepparelli I = 7 | 201 —! respinto 
Antiepatico Ofti j Carlevaro — i _ 115,50; 160 — 
Arterocalmina . ..... Concessionaria Ligure i —_ 197 —| 275 — 
Antiulcus Carlevaro î _ | 330 —| 460 — 
Antiartritico i Wassermann | 5 fiale 5 ce. } 288,750 340 — 
° id. 10 ce. 363 —| 430 — 
Akos Pastiglie Bonavia & Negri 30 pastiglie 60 —-) 98 — 
Aspasmol ; Wassermann flacone e gocce 173, 25! 240 — 
Arheol . . . Astier _ 305 —| 428 -- 
Aukicor . F.I.S.M. : —_ 181 "| 290 — 
Antipirosol . . Leb. Furmaceutico Milanese ! _ 190 —| 265 — 
Anginal . Comp. Terapeutica Nezionale : piccolo i 68—-|. 70 
° ‘ i grande i 9 —-| 130— 
Antisticol Ia. . _ | 165 —| 230— 
Antiurico Livini Biochimici Sossi | 50 confetti 346, 50! 495 — 
Antigastralgico | Id. i 30 cialdini | 207 --| 40— 
Ammofosfina . . I 1d. fiale - gocce - 297 — 420— 
Argo "| Consorzio Neuterapico Nazio- | facone 19 e 2° grado 264 —| 370 — 
i nale ! flacone 3° gr. 520 —| 725 — 
j 12 fiale 1,5 ce. 330 —; 400 — 
Antipiol .. ........ Lab. Antipiol | polvere : 74,25) 100 — 
I ovuli : 222 —| 310 — 
supposte i 163 — 230 — 
Ascaridolo Mancini . . ... AMSA. uso umano 160 —| 230 — 
; Î uso veterinario 210 —| 270 — 
Abussino LL Belfanti | flacone — gocce ce. 30 109, 75] 176 — 
Antianemico . |. ..... ltalfarmaco i 30 compresse tipo pediutrico 150 —| respinto 
i id. normale 200 —| ta. 
Amebiol ... 0.0... Id. —_ 330 —| 395 — 
Adrenofer Sclavo Ì = 150,75) 300 —. 
Antireumischial .. ..... Zona Erberto ! 10 fiale 5 ce. | 520 —| 770 — 
K 10 fiale 10 cc. | 720 —|1100 — 
Alocalcio semplice e magnesiaco | Colnaghi : 10 fiale 2 co. i 231 —| 320 — 
: 10 fiale 5 ce. | 313,50) 440 — 
5 fiale 10 ce. | 297 —| 420 — 
I polvere | 231 —| 320 — 
Acammina Ipercalcio magne- | Maggioni 15 fiale 2,5 | 375 —| dos 
siaco | 10 fiale 5 520 —| 555 — 
i 5 fiale 10 | 400 —-| 446 — 
Algil Ta. | 20 tavolette i 150 — 300 — 
Anton  ....... Id. | sciroppo i 250 —| 330 — 
! fiale | 215.—| 400 — 
| tavolette | 200 —| 400 — 
Acammina fosforata sciroppo . Td. i _ «270 —i 310 — 
| Borocaina + + | Schiapparelli 50 compresse ji 66— 1560— 
Bronchiolina . + | Iab. Farmecoterapico Italiano _ | 272 -! 380 — 
Benzarsan I.C.I. . | Ist. Chemioterapico Italiano | 12 fiale 1 ce. : 265 —| 340 — 
Boro-T'i-Mentol . } Ganzina. | flacone i 132 E 1860 — 
Broncosedol . | Isb. Savio | _ | 189 —! 265 — 
Bromatose . | Polifama flacone gr. 150 i 297 —l 420 — 
Betamin . ... - | Consorzio Neoterapico Nazio- | tubetto 20 compresse | 300 — 360 — 
| nale 6 fiale l ce. | 375 —| 5265 — 
| i I 720 — 
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AUMENTO 
x DEL PREZZO 
SPEOIALITÀ DITTA CONFEZIONI 
da Lire | a Lire 
» n ° | 
Biogenina Lab. dei Farmaci semplice, iodata, arsenicale, | 206,25, 268 — 
b | s fiecone 

ale 222, 75) 289 — 
Balsamo Robus . . . S.1.M.E A. _ 240 —/ respinto 
Bronchiase . . S.A.I.T. _ ‘198 —| 277 — 
Bromosina pito al Calosi flaconi gr. 300 181,50] 254 — 
Benzobismuto sn Malesci 8 fiale 2 cc. 412,50] 460 — 
Biocal . . Zambeletti tavolette 108 —| 190 — 
12 fiale 2,5 co. e 8 fiale 5 ce. | 247 —| 200 — 
. . 0 fiale 10 co. 346 —| 340 — 
Balsamico Kin . Ist. Terapeutico del Kin flaconi gr. 200 216 —| 301 — 
Bromopial Zambeletti compresse 115 —| 170 — 
: gocce 150 —| 260 — 
8 fiale 1 ce. 196 —| 200 — 
12 fiale 1 co. 247,50 350 — 
Bicanfol J.0.1. . Ist. Chemioterapico Italiano 8 fiale 1 ce. da gr. 0,08 291 —| 323 — 
i id. da gr. 0,04 181,50] 264 — 
3 fiale da 1 co. gr. 0,04 99,85) 140 — 
I 6 fiale 1 cc. gr. 0,02 148, 50] 208 — 
Broncal . | Zambeletti _ 181 —| 2582 — 
Brolumit . | Cutolo Ciaburri elisir 198 —| 280 — 

i fiole 247 —| 250 - 
j compresse 167 —| 220 — 
Broncosunol. . S.A.F. dott. Coli flacone gr. 170 247,50) 300 — 
Riosene Td. flacone gr. 170 247,50) 300 — 
Biovina . . . ..- Mosca _ 294 —| 376 — 
Balseol Id. — 217 —| 305 — 
Bilesteril . . Ogna 40 pillole 214,50] 300 — 
Bioforion “. . . . . - E. Falorni flaconi 223 —| 910 — 
A fiale 248 —| 950 — 
Boldus alal a 2 Id. flaconi 172 —| 240 — 
Balsamo Benguè E. Granelli tubetto gr. 32 140 — 195 — 
Balsamiol Lab. Iachilo _ 239,26) 330 — 
Bomocol . . . -. Ist. Chemioterapico Torinese | _ 198 —| 240 — 
Bromalene . . ......- Bernocco & Borgogno _ 247,50) 250 — 
Betaneurin . . . . .- Russi & C. 20 compresse 150 —| 180 — 
3 fiale 1 co. normale 150 —| 160 — 
id. forte 320 —| 985 — 
3 fiale 2 co. extra forte 450 —| 540 — 
Bardanal C.I.M.A. —_ ? 206 —| 200 — 
Balsamolina Ganzina sciroppo 1056 —| 260 — 
Bivatol Maestretti 12 fiale 7 ce. 450 —| 528 — 
6 fiale 7 ce. 200 —| 246 — 
3 fiale 9,5 di 150 —| 106 — 
Benzogynoestril Td. 313 —| 500 — 
Benzogynoestryi bi) 369 —| 680 — 
Biogarza . . . . . + Id. ha compresse 105 —| 2060 — 
Bi-Neurin Istituto Romano Blochimico forte 180 —| 270 — 
ta . fortissimo 200 —| 400 — 
ioplasti Serono 10 fiale 1,5 ce. ‘285 —| 200 — 
POT 6 fiale 5 co. 305 —| 450 — 
endovenose 8 fiale 5 ce. | 590 —| 700 — 
Benzo-Estrofol Recordati 3 fiale 1 ce. i BIT —| 920 — 
Biomangina . . . - - Medital —_ 100 —| respinto 
Butolan . |... ..- Co-Fa _ 330 —| 460 — 
iagli : tti Opoterapici l° gradi 182 —| 946 — 
Biaglicol MARISA Ind. Prodotti Opoterapici da a xi see | 4a — 
3° grado 204 —| 370 — 
4° grado - 498 —| 009 — 
Bitamina . . . -.- Ist. Boselli S.M.E.A. flacone gr. 200 247,50) 960 — 
A.R.D.E. 10 finle 2 co. 200 —| 330 — 
Betafosfor 8 fiale 10 co. 330 —i 450 — 
200 — 460 — 


gocce 


da 
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] Ì AUMENTO 
DFL PREZZO 
SPECIALITÀ Ù DITTA | CONFEZIONI i 
da Lire| a Lire 
Ì 
nu AGI I 
Bronchio Uti Unione Terapeutica Italiana |flacone gr. 200 222 —| 285— 
POPMEREORR CE n De 10 fiale 2 ce. | 280 —| 400 — 
Balsamina . . . Castoldi semplice 0 arsenocalcica 198 —| 260.- 
Balsamovigor D. . Spissu & C. 10 fiale 2 co. 250 —| 350 — 
Blefarolin Boselli pomata 132 —| 185 — 
Bleu Santol Sonve Prod. _ 291 —] 280 — 
B-Vit Italfarmaco compresse 172,60] 250 — 
forte 207 —| 339 — 
esportazione 414 —| 432- 
ultraforte 345 —| 360 — 
Biopaidina V. Latronico _ 173 —| 240 — 
Bisar A. Fiorini 6 fiale 1,5 cc. 288, 75) eos — 
18 fiule 3 ce. 324,251 450 — 
Bromwvalidolo e Validolo . . . | Bochringer : 25 perle bromval. 281 —| 393 - 
Vulidolo flacone gr. 10 403,50) 400 — 
Bismjol Recordati 13 fiale 2 cc. 107 —| 150 — 
10 fiele 2 cc. 230 —| 463 — 
4 supposte 140 —) 320 — 
2 supposte. 580 —|) ‘82 
Benzian 0.0... Ist. Scientifico -delle Venezie 10 fiale 2 ce. 204 —| 370 
id 6 ce. 330 —| 450 — 
î .| 6 fiale 20 co. 330 .—| 4493 — 
Balsamil e Ovobalsamil . . . Id. 12 fiale l cc. 222 —| 330 — 
10 fiale 2 cc. 222 —| 350 — 
6 fiale 6 ce. 200 — 4355 — 
Biodarsina . . .......|L&b. Farmaceutico Marsicano _ 225 —| 250 — 
Bronchial Paolini. ..... Id. pra 195 —| 275 — 
B-Complexro Lorenzini . . . . | Ist. Biochimico Italiano —_ 202, 10] 300 — 
Biorpatina . ...... -Ist. Biotera pico Genovese 5 fiale 2 ce. 315 —| 605 — 
Biotricon . ........ Del Saz & Filippi _ 305 —| 4256 
Bi-Vit-Complexo Italfarmaco fiale 250 —| 300— 
compresse 250 —| 300 — 
Bismutoidol Robin 3 fiale 120, 46) 170 — 
10 fiale 399,30] 519 — 
Berin Glaxzo compresse 180 —| 250 — 
fiale, normale 180 —| 360 — 
id. forte 220 —| 390 — 
. id. extraforte 320 —| 460 — 
Bioestrogen . . Italfarmaco 5 fiale mg. 0,5 60—-| 72- 
id. mg. 2 80 —| 100 — 
3 fiale mg. 5 180 —| 216 — 
20 compresse mg. 0,6 80 —| 100 — 
id. mg. 2 ° 120 —| 144 — 
Bronchial Alleanza Cooperativa ‘lorinese oapsa fi 250 105 "n n = 
Birmolio . . Medital = 275 —| respinto 
Bioflor Off. Fannacologiche Lonbirde PA Di È Has > 
Blister . . Bulzacchi a 165 —| 265 — 
Biurolo OA. Fermacologiche Lombarde a 264 —| 370 — 
Borncosolvina .- . + « | Satica 7 i _ 198 —| 275 — 
Benzofosfan con vitamina B' . No i i i sciroppo 204 —| 422 — 
fosf n vitamina Ist. Chemioterapico Itoliuno Figa 364 = 425 — 
12 fiale 297 —| 475 — 
10 fiale raff. 195 —| 470 — 
Bismusario . | Ist, Suvio _ 330 —| 430 — 
Bioplastol È i ici 10 fiale 2 ce. 191 —| 305 — 
Loplasto. Ind. Prodotti Opoterapici 6 fiale 6 00. | 260,70 416 — 
Bulgaricus Anfe ini 12 fiale 2 ce. 165 —| 229 — 
igaricus Anfera | Angelini id i06 215 —| 301 — 
* Borossigeno . |R. Pagni dose per 200 1. 148 —| 210 — 
Broncotussol . l Of. Farmaceutica Tiberina —_ 222 —| 300 — 
Broncocalmina . i S.A. Concessionaria Ligure —_ 196 —i 275 — 
Broncosal dott. F.I. . | Dott G. Inselvini | _ 210 —! 294 — 
. i - 
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Ì Ì AUMENTO 
i i DEL PEEZZ 
SPECIALITÀ ! DITTA CONFEZIONI TT : 
Ì da Lire | a Lire 
È n s i Ai 
Balsamon dott. P.I. . Dott. G. Inselvini 10 fiale 2 ce. | 291 388 
Bronchiosalf .. Lab. Sulf - | 198 —| 300 — 
Boldarlem ; Archifar S.A. aa 291 —| 329 — 
Bromergene Atropina Biofarmacotera pico 10 fiele 2 co. 200 —! respinto 
UA 5 fiale 6 cs. * | 220—-| 1a 

Blastoidina . . Giuliani 12 fiale 2 ce. 250 —| 400 — 
‘id. 5 co. 350 —| 700 — 
rocce 30 350 —| 400 — 
.C. fiale per os 400 —| 4560 — 
. sciroppo 410 —| 460 — 
Biocolo Fermao. Rossi _ 206 —| 200 — 
Bromoderma .. . . Boniscontro e Gazzone _ 198 —| 280 — 
Broncosano . Truffini & Reggèò pastiglie 74,25) 106 —. 
sciroppo 105 —| 291 — 
Balsamoleina . . S.A.F. dott. Coli _ 165 —| 200 — 
Bilaz .. C. Gionco S.A. _ 74,25) 116 — 
Banerol Mosca _ 247 —| 3560 — 
Bromofillina .. Gentili _ 230 —| 480 — 
Bergamon Soc. It. dal Bergamon flacone cc. 175 180 —| 395 — 
odontoiatrico 100 —| 265 — 
beta 1 litro 170 —| 455 — 
beta flacone cc. 76 200 —| 200 — 
Bismutol . . Cooperativa Farmaceutica fiale bambini 165 —| 230 — 
id. normali 250 —| 350 — 
id. forti 2560 —| 350 — 
Benzocalcio .' . . Istituto Romano Biochimico |fiale 2 ce. 277 —| 385 — 
id. 5 ce. 207 —| 45 — 
fiecone gr. 160 231 —| 333 — 
Bromo-calcio-magnesiaco De Angeli 10 fiale 2 ce. 198 —| 280 — 
10 fiale 5 ce. 247,50) 350 — 
5 fiale 10 ce. 247,50) 350 — 
sciroppo 179 —| 250 — 
gocce 179 —| 260 — 
Biocalciosterina . . Zenith flacone piccolo bambini 210 —| 200 — 
id. grande bambini 550 —| 7390 — 
id. normale adulti 300 —|} 420 — 
10 fiale 2 ce. 285 —| 985 — 
Bulgari ........ Lab. Lachilo _ 207 —| 2090— 
Bilarina ........<.|Smith 50 compresse 247 —| 350 — 
Barbitcina e Chinin-barbiteina | Gentili 10 compresse 173,25) 260 — 
20 compresse 204 —| 400 — 
E 20 compresse con chinino 280,50] 425 — 
Biuno forte e urto . . . . Menarini 3 fiale 1 cc. forte 190 —| 300— 
2 fiale 1 ce. urto 310 —| 410 — 
Bromoflorina ...... .|Satica _ 291 —| 346 — 
Balsamico Pium . . . ...| Vecchi & Piam _ 206,25) 260 — 
Balsamo Vigor . . . - | Spisnù & C. flacone ‘215 —| 301 — 
Biofer . . pe: . | Medici Domus —_ — |respinto 
Bromo De Angeli. . . | De Angeli fiale 2 ce. 198 —| 290 — 
P id. 8 ce. 248 —| 350 — 
id. 10 ce. 248 —| 950 — 
* compresse 82,50] 116 -- 
Binaemon . | Revasini 50 compresse. 360 —| 492 
Bianpiral ! Carlo Erba | _ 247 —| 395 — 
Balsamina Fissore flacone sciroppo gr. 200 140 —| 220 — 
i pastiglie 57,75, 80- 
Bromoganovoidina Zambeletti .1 12 fiale 1 % cc. | 190 — 305 — 
19 fiale 2,5 ce. 272 — 95 — 
6 fialo 5 ce. 272 —| 496 —_ 


li 


12 


Supplemento straordinario alla GAZZETTA ARTO n. 58 Sdel Li marzo 198 


AUMENTO 
DEL PREZZO 
BPEOIALITÀ DITTA i CONFEZIONI Ir EA 
Ù da Lire | & Lire 
Î ‘ 
Bioalina baleamica Russi & C. balsamioa 10 fiale 2 ce. i 390 —| 405 — 
arseniale e mineralizzente: 
10 fiale 2 co. 1 236 —| 320 — 
5 fiale 6 co. | 204 —| 300— 
Boldofolina Dessy 30 compresse 200 —| 240 — 
Bellestrode . A.F.A. occe 80 — respinto 
fiale 85 —| la 
Battertod . | Volpino- —_ 198 —| 320 — 
«Collirio Faro Soc. Faro _ 120 —| respinto 
Caftaspirina Co-Fa = 117 —| 162— 
Clorozil | Angelini flecone gr. 100 i 066—| 90 — 
Î id. gr. 300 124 —| 173 — 
Oristallovar Ist. Biochim, It. flacone : 303, 60/ 430 — 
Causyth . Lab. Causyth 10 compresse i 208 —| 292 — 
20 compresse 1 206 —|] 346,50 
Cebiophan . S.A.P.E.R. _ 150 —| 3390 — 
Carbone composto Cilag S. A. Bracco — 140 —| 161 — 
Chinoteina Serono = 123, 75] 165 — 
Cardiolo . z Id. _ i 166 —| 230 — 
Calciofissatore Dott. ‘Rende . .Ist. Romano Biochimico serie intramuscolare 1 360 —| 450 — 
id. endovenosa 350 —| 450 — 
tipo urto 420 —| 520 — 
Calciovenoso . . Ist. Chim. Intefnazionale semplice: @ fiale 5 co. 230 —| 300 — 
5 fiale 10 co. 230 —| 350 — 
bromurato 2390 —| 326 — 
Calciobromil Penni Leb. Farmacologico | 8 fiale 5 co. i 230 —| respinto 
Toscano 4 fiele 10 ce. 184 —| la. 
Cantah Co-Fa 20 compresse 174 —| 205 — 
5 fiale 2 ce. 270 —| 320 — 
3 fiale 5 co. 270 —| 320 — 
Cachet S. Giovanni Aguzzi & Benedetti _ 8,25) 12— 
Goresan Peyre semplice i 89 —| 210 — 
sparteinico i 98 —| 210 — 
efedrinico gocce 120 —| 144 — 
id. fiale 180 —| 216 — 
sparteinico fiale i 1560 —| 180 — 
Canfidrolo i Recordati 6 fiele Il co. 148 —| 250 — 
68 fiale 2 co. 222 —| 310 — 
3 fiale 5 ce. 222 —| 310 — 
gocce 222 —| 2565 -- 
dalmor 5 a Simeoni H _ 250 —| respinto 
Cascal i Ist. Opoterap. Ner. fiele 291 —| 260 — 
Cardial . IBIS. gooce 15 co. 120 —| 264 — 
i | 6 fiale 2 co. 150 —| 300 — 
Confetti fosforo e atrionina . . Porinelli i _ 165 —| 231 — 
Calcio Vis ; Ist. Solentif. delle Venezie |12 fiale 2 ‘co. 198 —| 290 — 
i 12 fiale 5 co. 297 —| 320 — 
6 fiele 10 co. i 207 —| 320 — 
10 fiale 10 co. 420, 476 — 
Calcio con efedrina -. i Id. 10 fiale 2 co. ' 1987—| 280 — 
i 10 fiale 5 co. 297°—| 320 — 
! 5 fiale 10 co. | 207 —| 920 — 
Ouprogin . | Medici Domus . — | 200 —' rospinto 
Cito mangano! . | Del Saz & Filippini fiale adulti | 449 —| 685 — 
id. rogazzi i 320 —| 420 — 
Qito Serum ....... i Id. | fiale adulti dig —| 585 — 
id, bambini 920 —| 420 — 
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i DEL PREZZO 
SPEOIALITÀ DITTA | CONFEZIONI ENI 
si | de Lire | n Lire 
pare e STA n do 
Oevit .,... 668. . | Italfarmaoo 10 fiale 1 co. 289 —| 3466 — 
; 5 fiale 2 ci. 2809 —| 366 — 
Ì 3 fiale 5 co. 289 —| 366 — 
20 compresso 163 —| 223 — 
esportazione: 3 flale 2 ce. 180 —| 216 — 
lid. 5 ce. 300 —| 360 — 
Canfocaleiun  . . . ... .: Angelini 1° grado 198 —| 250 — 
: | 2° grado 291 —| 260 — 
3° grado 264 —| 320 — 
Condofll +... | Ada Malvasio flaconcino 200 —| respinto 
Celin LL... Glaxo compresse 195 —| 300 — 
fiale, normale 180 —| 360 — 
| id. forte 185 —| 370 — 
Cardiamina . | Carlo Erbe gocce 18I —| 200 — 
Cardiotonico . ...... i Testa —_ 190 —| 266 — 
Cutidol Angelini == 281 —| 260 — 
Citofilassina orale Latronico _ 198 —! 250 — 
Calciotymo urto Ist. Biol. Chem. Torinese _ 260 —| 492 — 
Cualciolo ........ Rossini 8 fiale B.co. 148,60) 210 — 
S 6 fiale 10 co. 198 —| 2890 — 
12 fiale 2,5 ce. 198 280 — 
Cardiotonol elizir. . .... C.I.M.A. _ 228 —| 320 — 
Compresse lassative Id. _ 120 —| 186 — 
Cabrosol Maggioni = 280 —| 300 — 
Codoformio . <.... Maestretti _ 290 270 — 
. Cachet Fiot Ist. Farmecoterapico Italiano | 1 cachet 16, 6 _- 
6 ogchets 82 —| 130 — 
Chinober Id. _ 264 —| 420 — 
Calmolon Irbi . ...... Istituto Romeno Biochimico |3 fiele 1 ce. 170 c] 204 — 
8 fiale 1 ce. si so _ 
4 compresse = a 
20 compresse 405 —| 496 — 
Calcio Aben . ....... Aguzzi e Benedetti flacone 214,50) 320 — 
Coleovit . . ... Giulio Ripari _ 450 —| 4860 — 
Conî Seda . ......- Del Suz & Filippini _ 248 —| 348 — 
Calcio Lachilo Laghilo flacone 285,45) 400 — 
fiale 317,62) 3989 — 
Carbone naftolato . . .... Ist. Biot. Carlevaro |t 247,50) 350 — 
Compresse Brasan Heumann È 21 compresse 165 —| 165 — 
“| 56 compresse 280. —| 350 — 
Cardio ........ Lachilo H se i 210,37) 330 — 
Canforidrina con efedrina Id. = 258 —| 390 — 
Compresse contro i mali della | Houmann Lo 390 —| 460 — 
vescica e reni È 
Chinofenile Lepetit . . . Lepetit tubo 20 compresse 198 —! 276 — 
: tubo balsamo gr. 35. 181,50 256 — 
Colactol . ...... Ist. Biologieo Chemiot. Tori. | grande 249,35} 300 — 
nese Ficcolo 189, 75) 240 — 
Ohinafene rettale Lepetit . . Lepetit scatola 0 tub. gr. 2 209,80) 200 — 
Cicatrix Lepetit Id. scatola gr. 20 1158 —| 120 — 
P id. gr. 40 198 —| 200 — 
Cacodilecitina Simoni | fiale 1°. 2° grado | 148,60] 220 — 
Cardic Imet Prodotti pae 204 —| 30 —- 
Cardionevrel . . Lagorio = | 218,72) #10 — 
Cresotind Dompè Adami | facone gr. 260 247,50) 350 — 
Cameo... C. Fissore 5 i - 1656 —| 231 — 
Carbo Vittadini . . . . . - Ist. Chemioterap. Italiano |20 cacheta ci 165 —| 291 — 
Corazone .. 0. Zambeletti | facone 15 co. i 221 —, si Z 
| 6 fiale 1 ce. ; 198 250 — 
3 fiale 5 co. 91 Di 
Qalmant .... 0... Carlo Fissore 1 cachet 83,25 
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SPECIALITÀ IT T A CONFEZIONI 
i da Lire| a Li 
na È x 
i a, A 
Calciofedrina Kin Ist. Ter. del Kin 10 fiale 2 cc. 215 — 329 — 
u 10 fiale 5 co. 314 —| 471 — 
5 fiale 10 cc. 207 —| 446 — 
20 compresse 165 — 248 — 
. . flacone sciroppo gr. 200 297 —| 446 — 
Calciotol Ist. Biofarmacot. Milanese |-10 fiale 3 ce. 250 —| respinto 
Chinormina Granelli 30 compresse 198 —| 320 — 
Cuprosodio Luura Serpico 6 ovuli” 80 —| 220 — 
polvere gr. 30 50 —| 120— 
fiacone gr. 130 120 — 220 — 
Ceferbion ti Foscam 40 compresse 192 —| 802 — 
Cicatrizzante sanità . . . Farrella —_ 110 —| 160 — 
Carbone Fraudin' . . . Granelli barattolo 165 —| 223 — 
Chinostovarsolo Farmitalia —_ 320 —-| 510 — 
Calcium Malescì Malesci 10 fiale 2 ce. 247,50] 300 — 
10 fiele 5 co. 330 —| 462 — 
5 fiele I0 ce. 264 —| 370 — 
Collirio Paro Fermuco Roma _ 120 —| 280 — 
Cardiovital Lofarma 5 fiale 2 cc. normale 125 —| ta. 
3 fiele 2 cc. forte 150 —| la. 
5 fiale 10 ce. endovenose 250 —| la. 
gocce 10 cc. 160 —| ia. 
5 supposte 160 —| id 
C-Complezo Lorenzini Ist. Biochimico Italiano 20 compresse 198 —| 280 —- 
fiale, normale 264 —| 350 — 
id. forte 264 —| 350 — 
Cabromal. . Maggioni 40 tavolette 175 —| 280 — 
Calciomagnesio C.I.M.A. 10 fiale 5 ce. 256 —| 250 — 
6 fiale I0 cc. 264 —| 380 — 
Cardianervino Elirir Id. . fiacone gr. 160 200 —| respinto 
Cianuro Mercurio 0,01 Cutolo Ciaburri —_ 132 —| 185 — 
Chinammina [d.. fialo 2 ce. 37,15) 52 — 
id. 4 ce. 06 —| 99— 
Cadusan Savio normale 292 —| 395 — 
forte 352 —| 480 — 
Canfor Locatelli gocce 239,25) 336 — 
4 fiale 5 ce. 358 — 
10 fiale 2 cc. 239,25) (36 — 
Civitin Consorzio Neoteiar. Nazion. | tubo 20 compresse 250.—| 300 — 
6 fiale 2 cc. 8°0 —| 400 — 
3, fiale Bee, 250 —| 420 — 
Compresse antireumatiche Heu- | Haumann S. A. _ 330 —| 460 — 
mann 
Citrosod S.I.M.E.A. n 57,50) 125 — 
Canfocalma Td. scatola 2 co, 250 —| respinto 
id. 5 ce. I 300 —| la. 
id. h ce. E 300 —| la. 
id. 10 co. 350 —| la 
Citrosid < .........|Consorzio Neoterap. Nazion. _ 264 —| 370 — 
Cuscutine Foulon . . . . ..| Manzoni _ 080 —| 92— 
Canfoguaiadoi . . . ...,|Lab. dei Farmaci _ 211,20) 275 — 
Citoplusmina Li SAT.T. fialo 2 cr. 291 —| 300 — 
È | id. 5 co. 330 —| 425 — 
Ca-solfile Id. . _ 109 —| respinto 
Calcinal Menarini 6 fialo da 8 ce. 150 —| 210 — 
id. do 10 ce. 188 —| 200 — 
Calciofosfina «. ..... | Colengelo Quercia semplice 165 —| 230 — 
. categorie 181,50) 255 — 
Carbonesia | G. Manzoni & C. cachet 231 —| 223 — 
granulare 231 —| 325 — 
Catrdiofillina . Gentili _ 230 —! 500 — 
7 i 
Citroformene i Molteni i _ 99 —| 125— 
Cuproferrina Menarini Pa 198 — 280 — 
b) 1 
Chinarsile . Id. 20 compresse 250 —! 360 — 
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Colagina 1.t.B.I. 
Calcemina Vitaminica . . è» 


Canforamina chinino 
Calciocodilene 


Cardiominale 
Conzisial 


Dermolysine 


Ceudon 
Catramil 
Calmante 4. 


Calciobiol . LL» 
Carbone Morone 

Citrosodina  . . 0... 
Cardiolene e 
Carbosedol  . . ... 
Calcioeupeptico . + 
Corazone Chinino 


Contraflux 
Calciodynm 


Cariubom . . + 
Chinarsina 
Cortidin C . 
Cortidin 
Cedroform ‘ 


Ist. Romano Bioch. 
Gentili 


Canforamina 


Zarri 


Sigurtà 
Dr. Nolla 


Dermolysine 


An. Chimico Farmaceutica 
Giusto Luigi 


Industria Farmaceutica Ita- 


liana 


Of. Farmacentiea  Tibbrina 


Schiapparelli 
Maestretti 
S.1.5.0. 
Id. 
Id. 
Zambeletti 


P. Isnardi 
Ist. Solavo 


Dr. Legnani 
Compagnia Farmaceutica 
Compagnia Italiana 

Id. 


Ist. FarmacoterapicoTriestino 


10 fiale 5 ce. 

gomenolato: 10 ficlo 2 
10 fiale 5 cc. 

50 compresse 

fiacone 

cialdini 

compresse 

.| 6 fiale 2 ce. 
6 fiale 5 cc. 


12 fiale 2 ce. 
id. f ce. 


1° bipo 

2° tipo 

18 serie tubi piccoli 
id. tubi grandi 

22 serie tubi piccoli 
id. tubi grandi: 


adulti e bambini 


20 confetti 
6 fiale 2 cc. 


semplice: 6 fiale 5 cc. 
6 fiale 10 cc. 

magnesiaco: 6 fiale 10 
5 fiele 5 ce. 


flacone gr. 250 


DITTA i CONFEZIONI 
1 
Cura Betlemme Entico Zilli _ 
Cujote I.C.I. Ist. Chemioterapico Nazionale = 
Calciofosfer Lab. Corvi adulti 
bambini 
Collirio Pucci . . . . . . .|Menzoni _ 
Colevis Edoven. . . . .. .|Vister Vismara _ 
Congiuntival . Savio _ 
Calcio Zenit Zenit 10 fiale 2 ce. 
5 fiale 5 ce. 
10 fiale 5 ce. 
9 5 fiale 10 ce. 
Caolinase Lab. Manzoni semplice 
. con belladonna 
Canfochinolo Tst. Nez. Chimico Biologico | per bambini 
per adulti 
Calciofer . <.. Da-Ca-No flacone 
‘Collirio Verargil Lab. Adrenovis © | I° grado 
.| 2° grado 
Calci Gentili 10 fiale 2 ce. 
id. 6 cc. 
_ 6 fiale 10 ce. 
Cinnuntile . S.A.P. semplice: 10 fiale 2 cc. 


ce, 


ce, 


de Lire 
Ù ' 


619, 76 
170 — 
198 — 
198 —| 

49 — 
400 —| 
225 —| 
185 — 
165 —| 
297 —. 
297 — 
198 —| 
206, 25, 
100 —| 
140 —| 
264 — 
70 —| 
90 —| 
223 —| 
281 —| 
198 — 


251 — 


445 — 
231 — 
479 —| 
198 —| 
350 — 
350 — 
350 — 
239 — 
281 -- 
199 — 
363 — 
220 — 


DEL PREZZO 


a Lire 


400 — 
400 — 
268 — 
288 — 
200 — 
240 — 
168 — 
respinto 
ld, 
310 -- 


965 — 
280 — 


370 — 
m2- 
370 — 
766 — 
320 —- 
420 — 


420 —. 


420 — 
312 
400 
280 - 
450 — 
260 
350 
200 
86 
174 


104 — . 


196 — 
208 -— 
respinto 
Mt 


245 — 
202 — 


SPEOTALITÀ al DITTA OONFEZIONI 
i da Lire | a Lire 
i; 
ù i ag - —- o 
‘Contrappior P. Isnardi = 248 —| 360 — 
Calcium Sais S.A.I.S. _ 202 —| 280 — 
Calcivitoemina | Colengelo Quercia _ 214,50) 300 — 
Calcioguaiarsil Venturino Casini fiale 1° grado 231 —| 3560 — 
2 id. 2° grado 247, 60) 350 — 
id. 3° grado 264 —| 3560 — 
Calcioiodina Macchia . Italo Mecchia v 5 292 —| 320 — 
Colloidol argentico e categorie | 8.I.T. argentico 330 —| 430 — 
jodoargentico 330 —| 430 — 
| triossicresol 330 —| 490 — 
! clorocanfora 330 —) 430 — 
cresol canfora 330 —| 430 — 
| naftol canfora 330 —| 490 — 
zinchidrele cemento 132 —| 170 — 
Ca Wassermann < . Wassermann a 108 —| 280 — 
Cedion S. A. Bracco 10 fiele 1 ce. gr. 0,06 297 —| 365 — 
6 fiale 2 ce. gr. 0,1 297 —| 365 — 
3 fiale 5 ce. gr. 0,6 207 —| 355 — 
tubo pasta gr. 15 132 —| 170 — 
Creosal ‘++ a+ + «+ « | Alleanza Coop. "Torinese fiescone gr. 260 . 1656 —| 230 — 
id. gr. 180 132 —| 178 — 
Cinnacolo * } Taricco fiale 1° grado 220 —| 370 — 
id. 2° grado 291 —| 370 — 
' id. 3° grado 239 —| 370 — 
Citropepsina TARE Wa Id. - 198 —| 280 — 
Creosina Dosio e calciocreosina | Bosio _ 181, 50] 230 — 
Chinopulmi . . Italfarmaco fiale 1 cc. 207 —| 300 — 
- |id. 2 ce. 204 —| 410 — 
Citolo Ist. Terapeutico Ambrosiano | flacone 222, 50| 310 — 
È fiale 1° grado —| 280 — 
| id. 2° grado 207,80] 420 — 
I id. 3° grado 268, 10| 370 — 
Colesan att Lab. Zizzini —_ 291 —| 300 — 
Cistocalmina . . Satica _ 200 —| 348 — 
Coliseptale . | Farmaceutici Italia tubo 20 compresse gr. 0,5 246 —| 320 — 
tubo 12 compresse gr. 2 uso | 296 —| 445 — 
- veterinario 
Orisalbina . . Id. fiale da gr. 0,025 89 --| 300 — 
id. gr. 0,05 111 —| 350 — 
I id. gr. 0,10 148 —| 450 -- 
id. gr. 0,15 200 —| 600 — 
id. gr. 0,20 238 —| 750 — 
| id. gr. 0,25 275 —| 900 — 
| id. gr. 0,50 | 448 — [1.450 — 
Oorifedrina . | Farmitalia tubo 20 compresse da gr. 0,6 | 98 —| 100 —. 
3 | bustina 2 compresse da gr. 0,5| 19,80) 19,80 
Ocrebralina Ramella | Ditta Cerebramina Ramella |tipo uno e tipo due (per en-| 240 —| 380 —- 
i trambi i tipi — fiale e flaconi) 
Complesso B con estratto «i | Internazionale Terapeutici _ 2.500 —|2.750 — 
fegato Squibb 
Coultan . Prodotti Soave Sa 299 | 200 — 
Crema Merck S. A. Bracco tubi da gr. 15 115 —| 100 — 
Cachet Rosa Capri - 16,50) 20 — 
Capsule Taurina Carlo Erba boccette 12 capsule T | 126— 
i id. 6 capsule d.-| 2_- 
Citroformina . . Id. -- 94 —| 132 
Caebutina ! Maostretti normale 150 —| 200 — 
i forte 176 —| 200 -- 
Colasol Sanat . « + + | Biochimici Sossi flacone da gr. 180 330 —| 460 — 
Cialdini Bertarelli . . . . .| Bertarelli —_ 120 —| 144 — 
Cerotto Annikes Bertelli » 66 —| 99 — 
Citopulmina . [E.STI.. 10 fiale 2 ce. adulti 155 —| 165 — 
8 fiale 1 ce. bambini 198 —| 240 — 
Corpo Luteo Negroni Negroni _ 230 —| 380 — 
Corifina . . Co-Fa = 112 —| 157 — 
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Cinarai 

Conpale 

Chinopin . . 

Cresolactol 

Cutosolo . . . 

Carbacolina . . . 0. 


Calcium U.1'1. 


Cuatramina (Pillole e pastiglie) 


Calcium endocrino 


Calcio Sinfu 


Calciole vul 


Canforilol 


Ca-Vit-{bi 
Carbimal 


Calciovigor . .. ... 


Cachet U.T. 
Cardiosalus 
Canfolecitolo RE Ro 


Canfo-bi 
‘ Canfobaina 


Calcioferrina 


Casali-Alpha . . .. ...- 
Cafiaspirina . |... .. 


Canfovalile . . . . . + 
Cardiobroma Soave . . . . + 
Calciobroma . . .....- 


Canforazina . . . ....- 


Calciovigor polivitaminico . . 
Calciovigor bimbi . . . . + + 
Calciovigor C+ D . . . . + 


Campolon |. .< . 00 


I 


Del Sex & Filippini 
Co-Fa 

Selprea 

Monti 
Farmaceutici Italia 


Id. 


Unione Terap. ftaliana 


Bertelli 


Ind. Prod. Opoterapici 


Ditta Sinfa. 


S. A. Galenica Milanese 
A.F.A. 

Ist. Biochim. Ital. 
Carlo Erba 

Spissu & C. 

Gazzoni ’ 


Sodini A, 
Ist. Terapeutico Ambrosiano 


OS. Farmacologica Italiana 
T.1.B.E.R. i 


Pi 
Gonzalves Vasco 


Interfarm 
Co-Fa 
Lab. Emmebi 


Soc. An. Prod. Soave 
C. Ciampi 


Dr. Spissu & C. 


Sd. 
Id. 
Id. 


Co-Fa 


compresse 


flacone da gr. 76 
id. gr. 160 
flacone 200 compresse 
scatola 10 fiale da gr. 0,00U25 
10 fiale 2 ce. 
10 fiale 5 cc. 
6 fiale 10 ce. 
illole normali 
id. dolcificate 
stiglie scatola grende  » 
id. astuccio 
10 fiale 2 cc. 
10 fiale 5 cc. 
5 fiale 10 ce. 
sciro ppo 
10 fiale 2 ce. 
6 fiale 5 cc. 
0 fiale 10 ce. 
semplice, fiale lu ce. 
bromurato id. È 


‘| fiale 1° grado © 


id, 2° grado 
id. 3° grado 


granulare 
cialdini 

10 fiale 2 ce. 
5 fiale 5 ce. 
6_fiale_10 ce. 


10 fiale 2 ce. 
gocoe 20 ce. 
20 compresse 


5 fiale 10 cc. 
8 fiale 5 ce. 


10 fiale 2 cc. 
5 fiale 5 ce. 
5 fiale 10 co. 


flacone grande 
id. piccolo 


flacone gr. 250 
id. gr. 140 


20 compresse 
10 compresse tipo forte 


5 fiale 2 cc. 
25 fiale 2 cc. 
3 fiale 5 cc. 
15 fiale 6 ce. 
gocce 10 ce. 


—_L__ 
| 
207 = 416 -- 
163 —| 228. 
230 — respinio 
178,20] 200 — 
265 —| 316 -. 
435 —| 5616 -- 
224 —| 240 —- 
333 —| 360 —. 
281 —| 300 -- 
330 —| 430 
276 —| 955 - 
61,00) 87 - 
61,90] 87 -- 
81,90| 87. 
41,25) 58 -- 
248 —| 346 -- 
412,60] 577 -- 
280,50) 392 — 
268,26] 370 — 
258,25) 288 -- 
258,26] 340 -- 
292,90! 400 — 
330 —| 465 -- 
947 —| 468 — 
231 —| 290 — 
204 —| 230 -- 
207 —| 350 — 
313,50] 500 — 
116 —| 161 — 
109 —| 162 — 
200,25] 200 — 
200,25] 300 — 
AA —| 342 — 
16,50) 24 — 
Ina —| 240 — 
246 —| 370 — 
165 —| 230 — 
198 —| 2930 — 
198 --| 250 — 
247 —| 350 — 
231 —| 320 — 
207 +| 460 — 
117 —| 1565 — 
276,3L) 390 — 
260 —| 350 — 
227 —| 300 — 
207 —| 240 — 
220 —| respinto 
190 —| la 
204 --| 306 — 
‘204 —| 306 — 
371,26) 620 — 
. 395 —| 460 
250 —| 300 —- 
325 —| 390 — 
210 —| 252 — 
190 —| 229 — 
190 —-| 228 — 
396 --| 506 — 
1815 —|2640 — 
528 —} 740 --- 
2976 —|3325 — 
313 —| 440— 
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= l AUMENTO 
| DEL PREZZO 
SPECIALITA DELTA CONFEZIONI ai 
da Lire| a Lire 
Î E eni 
Vardiofere . . | Ceccarelli i fiale .2 ce. semplice 1 264-365 
' id. efedrine | 272 —| 380 — 
I ‘ id. sparteina j 272 —i 380 — 
I | id. atricnina i 272 —| 390 
: id. strienosparteina | 260 —| 390 —- 
fiacone semplice ‘ 281 —| 920 — 
id. efedrina | 281 —| 320 — 
I id. sparteina i 231 — 320 — 
I id. stricninn* | 231 —| 320 
id. striecnosparteine i 280 —| 390 — 
Confetti Centerbe . . . . . .|Medital busta 20 confetti 33 —| 46 — 
È scatola 60 confetti 82,50) 115 — 
Uollirio Azzurro . . | -Bonavia & Negri = 82,50) 115 — 
Cajote I.C.I. . . . . . . | Ist. Chemiot. Italiano flacone 30 compresse de gr. 0,33 | 148,50! 295 — 
Calcibromoefedrina . + | Truini Marcella fiale 6 x 10 320 —| 360—. 
id. 10 x 5 3600 —, 380 — 
id. 10 x 2 I 260 —| 300 — 
' «| geece 280 —| 310 —. 
} sciroppo "| 300 —| 360 — 
Ca-Vvit EBA. .... . . | Iss. Biochimieo Italiano uso endovenoso 420 —| 685 — 
Cardio Amine Pium . + «+ | Vecchi & Piam I — 204 —| 320. 
Cardiodinamin ..+ + + = | Candido Giuseppe HORA 3 —_ 220 --| respinto 
Corpo Lutev . . | Belfanti 50 pastiglie 169, 26] 270 -- 
o; | 8 fiale 1 ce. 149, 35| 240 — 
Carbone iodato . .....| Dessy Ì _ 160 ---| 210 - - 
Qollirio Roberta : .....| Manetti & Kobarts flacone de gr. 184 99 —| 140. 
Olinestrol . . . ...-.-. . 1 Glaxo normale 180 —| 300... 
i forte 186 —| 370 — 
Citruno 0/0... + - - | Dessy 5. fiale l ce. .} 100 —} 120 -- 
° 5 i id. 2 ce. b i 
: 3 fiale 5 cc. 
Cotursil sila e fe AA semplice 
‘ é | con efedrinna 212 —| 200 — 
Cachet odontulgico . . : . . | Javerone I I cachet 21-| 25—- 
Citromagnesiu Arenellu . . .| F.lli Incorpora i _ 40-| 4 
Calciormol Granul . . .... Comp. Terapeutica Nazionale | = 247,50] 300 -- 
Citarseno . ....... .|Consorzio NeoterapicoNazion. | facone da 30 ce. semplice e 7 
stricnina 214,50} 300 .-- 
8 fiale 5 co. 264 —| 370 — 
; 16 fiale 1,25 cc. 214,50) 300 — 
Canfodigibaina sone } Biochimici Sossi gocce gr. 10. 297 —| 420 —. 
. | 10 fiale 2 e. 930: —-| 460. — 
Cubrosol =. . L.... . . . 1 Maggioni i _ 280 —| 310 —- 
Dergunil 0.0.0... Carlo Erba 5 fiale 5 ce. 178 —| 250 --- 
Derganil l'iazolo . . .... TA. 10 discoidi 138 —| 207 — 
R : 20 discoidi 269 —| 389 — 
Derganil (Muanidina . . . . Id. | — 230 —| 345 — 
Doligina 2 2 Id. : discaidi i 81. 255 — 
Distoboves ni rei i ad Id. Î -- 198 --| 320 — 
Dicloma | Spissu & €. | fucone gr. 150 |.231 —! 310 —- 
- | id. gr. 250 | 330 —| 460 — 
Dimenformon (ormone follico- | Ravasini | facone 20 cc. 2 mg. esottadiolo | 204 —| 353 .-- 
lare) a : | id. 15 mg. 888 —|1065 —- 
| 8 fiale 1 mg. | 468 —| 562 
ù ‘3 fiale 5 mg. «1068 —|1282 — 
Dimetina Lopetit. . . .  . .  Lopetit sl ì flacone 40 confetti 200 — 400 — 
Disonyl 2x0 + | Ormobia | 60 confetti 235 —| 363 — 
Diurosan . ........iGanzina j 20 compresse 74,75) 140 — 
Detergol Lachilo ! 12 compresse , 2646 —| 310 —- 
; Nlacone gr. 200 204 —| 310 — 


. Srtgicnana straordinurio alla GAZZETTA UFFICIALE n. 58 del 9 marzo 1948 


SPEOLALITÀ 


Ditiocalcio 


Depurativo vegetale . . 
Digestal . . 


Distosan  . . . 
Difenollormina 


Distonal 
Dominal 
Digitalina Nativelle 


Ditirina 
Defersil 


Dicestasi 
Diurosan 3 
Diaforil caffeina 
Diaforil semplice 
Diazil 


Deciduasi 
Dijodina 
Detensyl 
Distalene 


Dionina . . 


Digitowin Squibb 
Davit 


Dermas 
Diuretolo . . 
Dimeta 


Digestot A ti 
Dyspnè Inhal . . . 


Decinvibiata , 
Depurativo < del Dr. Murge 


Dosarter ©. . . .. 
Difcrol 30 urto 


Digitene . . 
D-Sterinu 300” 


Dia-Sulfone diacetilato . 

Digestan 

Diarsen-. Fosjer e ; Diarsen Va 
lero fosfer 


Depurativo gucialai . 
Dolantin lntrà A ia fe 


| Carlo 


Ist. Farmac. Essepi 


Laborutorio dei Farmaci 
C. Malesci 


Zambeletti 
Id. 


Schiapparelli 
Sigurtà 
Cranelli 


Tet. Biol. Chemiot. Torinese 
Bernocco & Borgogno 


: Russi & €. 


Ganzina 
Maggioni 

Id. 
S. A. Bracco 


Serono 

Sinfa 

Lab. Antipiol 
Bertelli 


S. A. Bracco 


Intornazionule Terapeutici 
Savona 


Of. Farmacol. Lombarde 
Ist. Terap. Ambros. 
Savona 


Fissore 
Dyspnò Inhal (Ind. 
Farmaceutiche) 
Manzoni 
Archifar 

Id. 
Spissu & C. 


Chim. 


S.A.L.F.R.F.A. 
Lachilo 


Ì Spissu & €. 


Angelini 
Wessermann 


Del Sez & Filippini 


| Co-Fa 


CONFEZIONI 


semplice: 10 finle 2 cc. 
10 fiale 5 ce. 
0 fiale 10 cc. 

con efedrina: 10 fiale 5 ce. 
0 fiale 10 ce. 


scatola piccola 
id. grande 
confetti 

6 fiale 1 co. 
id. 5 ce. 

12 confetti 

10 compresse 


gocce 5 cc. 

id. 10 ce 
compresso 

elixir 

pillole 

fiale 

20 compresse. 
tubetti 

20 tavolette 

5 fiale 6 ce. 20 % 
tubi 20 comprerse de gr. 


0,5 


1 cialdino 

40 gr. 

flacone 

10 fiale gr. 0,06 
6 fiale gr. 0,05 
20 compresse gr. 
10 compresse 

50 compresse 
gocce 

pomata 


0,03 


20 compresse gr. 
id. gr. 0,60 
pomata 
candeletie 
flaconi gr. 


0,25 


250 


2 fiale 0,016 - 600.000 unità 
per fiala 
fiale 


T fiala per 600.000 unità 
2 fiale per $00.000 unità 


adulti diarsen 
bambini diarsen 
diarsen valero 


ì 
10 compresse 


20 compresse 
6 fiale 2 ce. 
gocce 10 cc. 


10 eupposte 
Ù 


| da Lire î 


300 —' 
330 
53, 
th) 
165 


136 
247, 


270 
141 


193, 65 
148,50 
247, 50| 
138, 60, 
215 —| 


165 — 
260) —| 


184 —| 


346, 50 
480 


--|1155 


m64 i 


AUMENTO 
DEL FREZZO 


a Lire 


respinto 
là. 
«ld. 
Id. 
id. 
429 — 
{i} n 
140 — 
220 — 
190 — 
360 — 


| reepiata 


226 — 
213 — 
370 — 
215 — 
30 
320 — 
320 — 
360 — 
no — 
160 — 
125 — 
508 — 
374 — 
280 — 
450 — 


23,60 
127 — 
207 — 
650 
201 
308 
440 


330 
350 


380 
185 
210 — 
350 — 
195 — 
300 — 
231 
4 


| 565 


2560 —- 


1 


AUMENTO 
DEL PREZZO 
SPECIALITÀ DITTA CONFEZIONI ie 
da Lire | e Lire 
Dietilen Jodina . ...... Italfarmaco fiale 1° grado. 230 —| 320 — 
id, 2° grado 340 —| 485 — 
gocce 207 —| 420 — 
Disonyl . ...... Ormobia _ 208 —| 330 — 
Depurativo Aquila S. A. Medix = 280 —| 350 — 
Dicalcium ..... Lab. S.A.P. 10 fiale 2 cc. 197 —| 276 — 
10 fiale 5 ce. 200 —| 406 — 
5 fiale 10 ce. 274 —| 384 — 
Disocol Offiter 6 fiale 10 ce. 253 —| 400 — 
10 fiale 5 ce. 259 —| 440 — 
flacone gr. 160 187,50] 320 — 
compresse 149, 50| 215 — 
Diapurolo Gentili flacone 260 —| 375 — 
discoidi 240 —| 345 — 
gocce 250 —| 340 — 
fiele 207 -—-| 430 — 
Dentamina De Angelis _ 140 —| 156,75 
Dijodo Tirosina Guidotti a 150 —| 180 — 
Diazim Lah. Ormonoterapico Nazio- | flacone gr. 50 197 —| 285 —- 
nale 
Diasmil . S.I.T.I. 20 compresse 237 —| 380 — 
Depurativo Mayer Lab. Mayer gocce 198 —| 270 — 
fiale 198 —| 260 — 
Dolosil De Angeli compresse 156 —| 240 — 
fiale 207 —| 446 — 
Diarsen Lecitina 4 Wassermann 10 fiele 1 cc. 153 --|] 195 — 
10 fiale 2 cc. 200 —| 2056 — 
Decapho Special 20 compresse 68 —| 200 — 
Digestbode . ...... A.F.A. gocce 80 —| respinto 
fiale x 6 85 —| 1a 
% fialo x 3 >» 50 —| ta. 
Dibyl .. 0... Lab. Barmi — 214,50] 300 — 
Derifillina Sigurtà fiale, gocce 2907 —| 400 — 
Diarsen .......4. Wassermann flacone, gocce 148,50] 170 — 
fisle 1 co. 247,75) 335 — 
Diarsen Iodos ...... id. 20 fiale 1 ce. 1° grado 297 —| 380 — 
id. 2° grado 207 —| 4390 — 
id, 3° grado 206,25] 280 — 
Eupinina Carlo Erba -- 198 —| 221 — 
Ergotil Id. 2 fiale 1 co. 66 —| 105 — 
5 fiale 1 ce. 132 —| 210 — 
discoidi 198 —| 315 — 
gocce 214 —| 360 — 
Eparema Istituto Biochimico Italiano _ 234,20) 370 — 
Euton Russi & O. 10 fiale 1 cc. 214,50] 295 — 
Eugin . ..... Id. _ 198 —| 250 — 
Emilene Lepetit 20 compressa ‘390 —| 550 — 
Endorecal | Prodotti Tmet, fiale da 2 ce. 231 —| 300 — 
id. 5 ce. 297 —| 400 — 
È id. 10 ce. 330 —| 420.— 
Ergostenol Lachilo _ 198 —| 277 — 
Eucola . . Laboratorio dei Fermeci bustina 9,90) 13 -- 
Ì flacone 82,50] 110 — 
Eutonal . | Laboratorio Smargè | Aacono gr. 150 200 —] respinto 
Eatrogil Consorzio Neoterapico Nazio- | unguento gr. 20 ; 450 —| 540 — 
i nale flacone 10 cc. 300 -—| 360 - 
i tubetto 10 comprense. 300 —-| 360 — 
| id. 20 compresse 550 —| 660 — 
| 6 fiale l ce. i 600 —| 720- 
13 fiale 1 co. i 420 -.| 506 
i 
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n | Ì AUMENTO 
DEL PREZZO 
SPECIALITÀ DITTA CONFEZIONI "rete. 
| ' de Lire | a Liro 
| {o 
Endo-J-Bi .. >. .... SALT. fiale adulti 330 —| 425 — 
5 id. bambini 198 —| 2560 — 
Enterolisina . . . . . . . . | Istituto Sieroterapico Italieno LS 160 —| 240 -- 
«Eucardina . . . . . . . . .|Consorzio Neoterapico Nazio- | os 231 —| 320 — 
nale K fiale 231 —| 320 —- 
Eujodol | ......... Ia. os 231 —| 320 — 
ce. 1,25 248 —| 350 — 
ce. b 330 —| 460 — 
Elatina . . Zambeletti _ 4,26] 116 — 
Esestrolo Id. 6 fiale 1 ce. normale 136 —| 150 — 
3 fiale 2 co. forte 15 —| 160 — 
compresse oxtra forte 300 --| 330 — 
fiale 6 x 2 cc. extra forte 320 --| 350 -- 
Estratto di Malto Piam Vecchi & Piam —_ 
Etilmorruina . Carlo Erba -- 
Epatofosfer . Laboratori Corvi flacone gr. 140 
Elmitolo suerte eta Co-Fa a 
Enterina . ........ Mosca SA 
Empiastro Sanità Parrella . Parrella - 100 —| 
Elitiran x Co-Fa 30 compresse 208 —| 290 — 
10 fiale 2 cc. _594 —.| 840 - 
Epatolo AMSA. flacone piccolo 247 —| 3560 — 
id. grande 330 —| 360 — 
Eupeptico Istituto Carlevaro v & 214,50] 390 — 
Emovital . . Id fiale 1° grado 198 —| 280 — 
id. 2° grado g14 —.| 300 
orale bambini 247,50) 350 — 
orale adulti 264 —| 370 — 
Elivir cardiotonico Istituto Biologico Chemiote- E° 231-—| 320 --- 
È rapico Torinese 
Eu Farmecie Scientifica flacone gr. 200 198 —| 277 — 
P 30 pastiglie 74,25) 104 — 
fiale 1° grado 165 —| 230 — 
id. 20 grado 214,50] 300 — 
Enderoton IGA 30 confetti 198 —| 275 — 
Emulsione Lachilo . sa 295, 20| 330 _ 
Eritroviolo . ... . - Istituto Biochimico Ligure fiale 947 —| 550 — 
flacone 280.—| 450 — 
Epacrinolo 7 Istituto Terapeutico Romeno | fiale 10 x 2 cc. 235 | I70—- 
Endofosfan . . . Sinfa 20 fiale 1 cc. normale 330 —| 360 — 
. i 10 fiale 1 ce. forte 248 —| 270 
Eloformio . . . Co-Fa - 220 —| 300- 
Enterosulf S.I.M.E.A. fiscone 
Evipan SALI Co-Fa s 
Euguaîacol . . . ..... Monti = 
Estratto. epatico concentrato Internazionale Terapeutici 
Squibb ” A 
Enteroseptol! . . . . . . . -. |Angelini 7 = 
Ergal :. . Istituto Opoterapico Nazionale | semplice fiale 
j stricnina fiale 
atropina fiale 
I Id. 5 fiale x 0,0001 250 —| 530 - 
Serena 1 fiala x:0,0005 240 —| 500 -- 
Eugastrico Porinelli - = 132 — 150 - 
Endrina . . Del Sez & Filippini i 240 --| 535 
Elisir Terpina Schiapparelli flacone 250 -- | respinto 
Eucanfol . . . Laboratorio Terapeutico M.R. sparto-adonide 220 --| 300 — 
sparteina 220 --| 300 - 
efedrina 220 --| 300 — 
i ae . A | 430 - 
ì 6 fiale 10 cc. semplice 314 
Fndo Artropatkyl Angelini id. arsenicale 314 | si 
} id. ‘arsenicale-rtricnico Hi | £ 
i 
Effepi. . | Laboratorio D.A.B. | cialdino R_-|respioto 
i Ì | 
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S AUMENTO 
DEL PREZZO‘ 
SPECIALITÀ DITTA OONFEZIONI TUETa 
da Lire.| a Lire 
I 
È 2h eri tt = SIENTE SE 

Endojodina.. . Co-Ta _ 470 —| 520 — 
Esabivit 6 Ttelfarmaco 5 fiale 1 cc. 240 —| 288 — 
id. 2 ce. 350 —|.420 — 

Energoclorocalcium *Id. flacone gr. 200 207 —| 280 _ 
Emosanolo. . . i Eufarma _ 231 —|.320 — 
Ergovetal semplice . . Laboratori Terapeutici = .280 —| 320 — 
Estrofol Recordati 6 fialo 1 cc. 412 —| 650 — 
40 confetti ‘ 297 —| 480 — 

‘gocco 10 ce. , 228,60] 300 — 

pomata 412 —| 650 — 

2 supposte 330 —| 530 — 

Evion . . Bracco 20 confetti 330 —| 445 — 
scatola 5 fiale 346 ..--| 520 — 

Elisir di luminale Id. flacone da gr. 100 143 .--| 200 — 
Efctonina Id. 20 compresse da gr. 0,06 ‘242 —| 290 — 
id. 10 compresse 137 —| 166 — 

10 fiale gr. 0,05 252 —| 3755 — 

Euboldina 3 Id. 3 50 perline 147 —| 205— 
Elisir fosfo-kola Laboratori Soave na 231 --| 260 — 

Lugenal | Alleanza Cooperativa ‘Torinese | flacone gr. 250 165 —| 230 - 

i id. gr. 150 123, 65] 100 — 

Epato Amine Piam Vecchi & Piam liquido 264 —| 320 — 
10 fiale 1 ce. 204 —| 320 — 

6 fiale 3 ce. 330 --] 400 — 

Emopurol Prochenu _ 207 —| 290 — 
Energocalcium IHtalfarmaco 10 fiale 2 ce. 231 —| 320 — 
Ù 5 fiale 10 ce. 280,50] 350 — 
.[-10 fiale 5 ce. 280,50) 350 — 

granulare 210 —| 300 — 

Energobronchial Laboratori del Paidostene flacone 231 —| 320 — 
Energarol Id. adulti 231 —| 320 — 
bambini 207. --| 290 — 

Epatodiurina . . . Isnardi _ 198 — 276 — 
Emoplasina Vasco Gonzalves _ 290 —| 420 — 
Epabil Savoma medie. semplice: flacone 250 —| 300 — 
compresse 240 --| 290 — 

con cascara: flacone 272 —| 380 — 

compresse 255 —| 360 — 

Eupaidolo È S. A. Medix = 529, 50] 320 — 
Euprostine . . . . . ... . | Off. Farmacol. Lombarde _ 248 —| 360 — 
Energorabarbaro composto e con | Italfarmaco per entrambi i tipi 188 —| 360 — 

esametilentetramina > a 

Energocitina Td. 10 fiale 2 ce. 231 —| 270 — 
hi 20 fiale 2 co. 396 —| 640 — 

Energoril ED Td. i 231 —| 320 — 
Energoton Polivitaminico 1d. _ 256 —| 380 — 
Emiodina Laboratorio Farmacoterapico | facone 229, 75) 310 — 
fiale 330 —| 400 — 

Emotrofina . . Td. 198 —| 280 — 
Enteralgina . . SMI.T. -. 247.—| 350 — 
Eustateina normale Achille Toschi == 412,50] 550 — 
Eustatcina tipo forte i Td. i - 412,50) 550 — 
Enterosalicyl . . Vitafarm | = 160 —| 220 — 
Eulazia ‘+ + + ++ | Prometeo | 275,50) 385 — 
Ergosterina irradiata - | Angelini | = 140 —| 200 — 
Emocortin Comp. Italiana Chimico-far--; 450 —| B40 — 

| maceutica ì i | 

Eucarbon . - | Ist. Farmacoterapico Triestino ; S 225 i 800 — 
Eubricol - iS ALS. 9 ci .l 185,50) 260 — 
Epatosplenina nl Colangelo Quercia _ | 247,50) 347 — 
Eparvit - | SMIT. ‘ sciroppo 290 —| 420 — 
n ; 10 fiale 2 ce 3895 —; 560 — 

i fortissimo 5 x 3 540 —| 650 — 
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AUMPNTO 


. DEL' RREZZO 
SPECIALITÀ DITTA i CONFEZIONI i 
| i da Lire| a Lire 
Epar , . |SMLT. | fiale 335 —i 500 —- 
Efetussina “| Laboratori Falcone _ 198 —i 250 -. 
Eptarsene - ‘040 « + «| Schiapparelli - | 180 — 262 — 
Efebromal . ... |... . ..! Morelli _ 231 —| 370 — 
Eusedal ... .......|R. Pagni = i 222 —| 310 
Eudigestio . | Ogne _ | 248 | 3560 — 
Esaiodil . 18.1.S.0, | gocce 1 905 —| 426 — 
i | fiale — 231 —| 323 — 
Fmofluina . . x edi Id. i pillole | 272 —| 406— 
Embrogazione per uso umano e | Zambeletti le. due confezioni | 165 —| 248 — 
veterinario 3 . i | 
Enicrotene Offiter ! Riacone da gr. 200 ‘ 312,60] 500 — 
Eupulmol Mosca i _ i 289 —| 405 — 
Enterina . . + Id. : _ 247,50) 290 — 
Eugastrol E . | Dompè Adami ‘ semplice e con cascara | 247,50) 950 — 
Enterozoofil . . . . . . . . .|Bogio Gospodinof _ 150 —| respinto 
Epatopan Canforamina : pillole 264 —| 362 — 
Efedrocal . . Faro Rossi Î orale . 125 —| 150 — 
i fiale 2 cc. 1125 —| 160 — 
* id. 5 cc. : 1560 —| 180 — 
Efedrocanforamina Cenforamina : 6 fiale 1 ce. 222 —| 346 —. 
6 fiale 2 ce. 264 —| 408 — 
4 : gocce 20 ce. i 222 —| 965 — 
Elafron Zarri i - | 495 —| 700— 
Eutrofina Granelli | remplice { 199 —| 218,50 
* vitaminica i 200 — 242,50 
Emigranolo . . e Cerafogli ; _ 13—-| 20—- 
Fpatopina Sofos. - Vecchi & Piam E _ 181 —| 250 — 
Eurapanton P. P. . Scarpitti Lo = 285 —| respinto 
Emojodin Legorio sciroppo gr. 200 .212 —| 206 — 
gocce 35 ce. 212 —| 2909 — 
Eutossina | Biagini rocce normale 231 —| 320 — 
Ù id. forte 247,50) 365 — 
I sciroppo adulti 26£ —| 370 — 
i id, bambini | 264 —| 370 — 
Eparsion . . “| SM.IT. sciroppo normale . 271,35) 380 — 
id. grande 1 405 —| 600 — 
‘fialo 2 cc. 271,35) 369 — 
id. 2 cc. endovenose i 995,70) 470 — 
id. 5 co. endovenose 335,70) 470 — 
Luton i Russi . _ 210 —| 260 — 
Esaformene | Molteni compresse 89, 50) - 100.— 
: / fiale 231 —| 240 — 
‘Euterpinu dl I Leboratori Berardi Ì _ 92 —| 200 —- 
Espettorinu . Ie ! Lombardi È _ 149, 50) 210 — 
Busirina |. ../...-- 5 F.lli Bueco i - { 198 —| 280 —- 
Est doi a it | Pezziol . _ | 231 —| 320- 
ipatormon. . . | Corvi * 5 flale 2 co. : 330 —| 430 — 
Upalorm i 3 fiale 5 co. ‘ 463, 75| 500 — 
Hupeptina |... ! Bonavia & Negri adulti e bambini — | respinto» 
Estroval | A.F:A. car $0—' id. 
Eubilina . i Bonnvia & Negri - 277,20 385.— 
Enterasi . | Borromeo I - 165 —; 2564 — 
Elastina «I Id. | 165 —| 264 — 
Endiol . . Com, Terap. Nazionale fiale 1 ce. 295,12) 330 — 
Efedron Id. | si 08 TT] co 
Emoplasmina i Sd. fiale, flaconi 180; 96}; 270. 
| B 5 i ] 297 .-| 370 — 
Estepon . ... ; Recordati | tipo Dorne (O) Go — 998 — 
{ . i e 
Enterocalmina ant Concessionaria Ligure H 197 276 
Ph 500 —i 643 — 
kKindocorticalina . . . . - 


. | Belfanti 


I 8 fiale 1 ce. 
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AUMENTO 
I DEL PREZZO 
SPECIALITÀ DITTA i CONFEZIONI Tani Ì 
Î da Lire | n Lire 
i 
Endofollicolina ....... Belfanti 6 fialo 0,1 ce. 247,50! 260 — 
3 fiale 1 ce. 310, 20) 496 — 
2 fiale 5 cc. - | 450 —| 780 — 
i 
Endoprostatina . . Id. _ 1 146 —| 240 — 
Endoepatina Id. 6 fiale 1,5 cc. 140 —| 2295 — 
gocce 80 ce. 165 —| 206 — 
50 compresse | 165 —| 265 — 
corcentreto gocce 1 310 —| 495 — 
Flisir della salute Pallini Benito bottiglia un litro ì 115 — 160 — 
Endopepsina >. . <.. Russi Dai _830 —| 400 — 
Eparenzima . . .... ld. flacone . 330 —| 475 — 
. 10 fiale 2 cc. 296 —| 465 — 
6 fiale 2 cc. 125 —| 250 — 
5 fiale 5 ce. 180 —| 360 — 
Eupeptico basico n . | Baroni = | 200 —| 280 — 
Endoridina . .. i . | Belfanti 100 compresse | 360,550 575 — 
Efetos . . .. 6 Morgan flacono i 198—| 280 — 
Eutonina . . | Belfanti gocce cc. 130 ‘ 188, 10| 300 — 
Endosplenina soi Id. 50 compresse 156,75) 250 — 
H 5 1 fiale 5 ce. i 56,10] 90 — 
Endospermina - Id. 6 fiale 1 cc.° | 122,70) 200 — 
| compresse 156,75] 250 — 
È Ì gocce gr. 60 ! 156,75" 250 — 
Endovarina. : Id. 6 fiale 1 cc. 125, 40] 200 — 
gocce ce. 60 | 169,15) 270 — 
Ì 50 compresse 169,151 270 — 
Fosfoval . . . Mosca | _ 248 —| 318 — 
Fosfoformio 5 S.A.P. | flacone gr. 18% 220 —| 300 — 
Fosfoepatina Irbi . . Istituto Romano Biochimico | _ 460 —| 540 — 
,Fosforogeno | C. Fissore _ 148, 50| 210 — 
Fosforomeina . . Zarri bambini 132 —| 1865 — 
debole 1° 20 3° grado 149 —| 250 — 
id. 25 fiale ù 413 —| 575 — 
forte . 330 —| 462 — 
Fosfocitina . . Russi & C. 10 fiale 2 cc. 181,50) 290 — 
. 8 fiale 5 cc. 291 —| 370 — 
Fagus 7... .. Marchetti sciroppo 165 —| 230 — 
Ferro liquido Barbi B. Pallini l _ 145 —| 200 — 
Fitolax . . . Laboratori Satica _ 198 —| 250 — 
Ferriodone A. Cassia _ 165 —| 230 — 
Formomentolo . . Bonavie & Negri 25 compresse 41,25) 60 — 
Fosfoplasmina Belfanti 6 fiale 5 ce. 172,45| 275 — 
12 fiale 1,6 cc. 133, 65] -210 — 
Fenizina . . . Consorzio Neoterapico Nazio- | compresse 231 —| 320 — 
nale 8 fiale 6 ce. 330 —| 460 — 
. . 6 fiale 10 cc. 386 —| 520 — 
* Penizina vitaminica . Id. 8 fiale 5 ce. 370 —| 440 — 
68 fiale 10 ce. 400 —| 480 — 
: di compresse 20 320 —| 380 — 
Fosfomagnesina aminica . . . | Borromeo _ 198 —| 277 — 
Fosfomagnesina arsenicale Id. ‘ _ 231 —| 284 — 
Filokim Ist. Farmacologico Lombardo | flaconi gr. 90 109,55] 150 — 
30 cialdini 198 —| 276 — 
compresse 105,50] 150 — 
Fosfoiodone . . ....... Prochena fiale 152 —| 210 — 
flacone 152 —| 210 — 
Fosfoiodina. . . . Id. _ 165 —| 230 — 
Fitofosfan Ganzina flacone gr. 100 200 —| 260 — 
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SPECIALITÀ 


Fosferarsina. . 


IPostricarsen 


+. CIMA. 


+ | Lab. Chimico Lombardo 


Fluido antircumatico ‘Heumann | 8. A. Heumann 


Fosfolipina . . 
Fos-Vit . 


Fitostene  . . . 
Fermenti Sterling 
Permil 


Ferrol , . 


Flaianina 

Frizione Conti 
Fosjovim n 
Frizione Pumilene 
FPollhormon 
Fervena 


Festal . 


Pitorgan 

Fluobilina È 
Fosfocalciositaccidina 
Farma 939 uso veterinario 


Fermenti lattici . 


Fotoclorina . . 
Perbiogeno 


Forgenina discoidi 


Formiosal 5 
Fermenti lattici Vivi Vis 


Fosfocal bumbini 
Posgolygymbina . . . > 
Fosforo De Angeli . . 


Fosfoval . . . 
Fosfoiodurseno * E 
Fosfocrisolo Ici . . . . 


Posfor Glucalcio . . . + 
Posfolecitina 


(S.A. 


Schiapparelli 
SMIT. 


Farmaco Merano 
S.AAI.T. 


Consorzio Neoterapico Nazio- 
nale 


“Zambeletti 


| Carlo Erba 

A. Conti & C. 

i dott. Coli 
Montefarms co 

S.A.P.E.R. : 

Lab. Farmacologico Toscano 

Penni 
Co-Fa 


S.M.E.A. 
E.S.T.I: 
Lab, Alfa 
Farmitalia 


Colnaghi 
Zenit 
| Prodotti Soave 


G. Zoia 


Laboratori Porinelli 
Ist. Scientifico delle Vonezie 


Laboratorio Marsicano 
Zambeletti 


. | De Angeli 


Mosca 
Celosi 
Istituto Chemioterapico 
liano 


Ita- 


Istituto Carlevero 
Laboratorio Simoni 


flacone .gr. 180 


fialo 1 gr. 


i id, 2 gr. 


compresse 
fiale 


confetti 


16 fiale 2 ce. 
id. — 

pillole 
flacone 


flacone 

fialo 2 ce. 

fiale 6 Xx 5 ce. 
id, 3 Xx 6 ce. 
20 confetti 

50 confetti 


flacone gr. 150 


5 fiale gr. 1 

id. 

10 fiale 1 ce. l° grado 
sciroppo 

pillole 

fiale 1° grado 

id. 2° grado 

id. 3° grado 


| 24 compresse 


60 compresse 


10 fiale 
12 fiale 


granuli 

fiale 1° grado 
id. 29 grado 

tubo polvere 


scatola cialdini 


gr. 0,001 
0.005 
r. 0,01 
. 0,025 
. 0,05 
id. gr. 0,10 
id. gr. 0,25 
ale gr. 0,001 


id. gr. 
5 fiale gr. 0,025 
id. gr. 0,05 - 
id. gr. 0,10 


fiale 1° grado . 
id. 2° grado 
id. 3° grado 


58 del 9 marzo 


1948 


. i 
230 —| 320 — 
225 —| 315 — 
250 -|- 350 - 
212 —) 297 — 
i 247 —| 3560 — 
149,50) 240 — 
256,50] 310 — 
398,10) 480 — 
247,60] 348 — 
181,50) 230 — 
-198 —| 280 —- 
264 —| 330 — 
166 —| 265 — 
206 —| 330 — 
230 —| 322 — 
132 —| .185 — 
247,50) 300 — 
80 —| 160 — 
200 —| 400 — 
220 —| respinto 
130 —| dia. 
198 —-| 280 — 
497 —| 610 — 
214, 60) 300 — 
180 —| 215 —- 
247,50) 400 —- 
594 —| 950 —- 
1122 —|1800 — 
206 —| 289 — 
247 -—-| 300—- 
165 —| 220 — 
168 —| 240 — 
200 —| 250 — 
222 —| 200 -- 
239 —| 300 — 
129, 75] 208 — 
291 —| 312— 
148, 50) 210 — 
165 —| 231 — 
198 —| 280 — 
206 —.| 290 —- 
123, 75) 200 — 
148, 60| 240 -— 
231 —| 300 — 
150 —| 210 — 
150 —| 210 —- 
247 —| 946 — 
90, 75) 230 — 
53,601 84 — 
67,25) 100 — 
81, 05 129 — 
99 —| 158 
117,15] 181 — 
156, 75 250 — 
231 —| 369 — 
478,00) 765 — . 
810,50) 976 — 
749, 50) 1188 — 
445,60] 712 — 
528 —| 892 — 
603 —|1108 — 
247, 60|: 360 — 
115,50; 186 — 
156,751 200 — 
247, 5 3600 — 
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| | de Lire] & Lire 
Li 
ca ana, nia > Ci E reni PSE a i 
| [ 
Ferriacal . +. | Dompè Adami | facone gr. 200 | 247,50! 980 — 
Fosfocaloiol - {C.LM.A. i - | 200 — 290 — 
Fosfarsenile i Id. io. _ 1 228 - 810 -- 
Fertaron . . . . | Ravasini | 50 confetti i 990 —! 468 — 
Posfostryohnal Maestretti i - 158 —| 250 — 
Pitogyl Du Td. I - | 230 --| 9322 — 
Fosfoiodokola . . Aguzzi & Benedetti - i 188 —j 280 — 
Fosforobur . . . Id. = 188 —| 280 — 
Fosfocina . ......... | Lu Fagocina _ i 70 —-: resplnto 
Fagocina - | Id. semplice 105 —i 220 — 
- dolce i 190 —i 220 — 
Fosfostricnopeptone del lupo . : Del Saz & Filippini I = : 103 —. 228 —. 
Posfo-creosal. . . k i Concessionaria Ligure Ss. A. = | 198 —| 248 — 
Fosfovalile Laboratorio Emmebi i sE | 260 —; 350 — 
Formitrol Wander! tubo 15 compresse 46,20! 62 —- 
_ id. 30 compresso 74,26| 100 — 
Fosfoiodarsal . . . | Alleanza Coop. Torinese flacone gr. 300 165 —| 230 — 
Î id. gr. 200 123, 76] 180 — 
Pitolo . 5 Vasco Gonzalves Dei 222 —| 310 — 
Perrofosfina e cutegorie Id. I i 231 —| 320 — 
Posfojodarsolo . |TJI.B.E.R. | 10 fiale 2 oc. i 198 —| 280.— 
Posforia . . 1 8. A. Medix * =; 148, 50| 210 —- 
Formarsenfosforo E. Dieno i ni 150 —/ respinto 
Forzene. . Off. Farmaceutica Lombarda ;Ssciroppo 22) —-i 310 — 
compresse 231 —, 320 — 
fiale 231 —| 320 — 
esacodilico fiale 231 —| 320 — 
Flebogenina A. Sodini | _ ‘198 —| 260— 
Fosfovital ». « :|R. Morelli > i = 218,60) 310 — 
Fosfoguaîacolina semplice e se- | Lob. Farmocoterapico Toscano | sciroppo j 198 — 320 — 
dativa | i : | fiale 198 —| 280 — 
Fosfogeràl semplice e valeria- | Cooperativa Farmaceutica ! per le due categorie i 150 —| 200- 
nato | - : H 
Formoral Piam . | Vecchi & Piem 1a _ 28-| 55 — 
Fosferrarsina maltosata . | P. Isnardi ! _ 208 —| 290 — 
Peraraifosfina Lagorio i _ 212 —| 300 -- 
Fosfoiodin Id. i _ 212 —| 300 — 
Fosfogalega SA.L.S. i n | 197,50] 280 - 
Ferrocalciarsolo - | Giusto Luigi ; - 250 —| respinto 
Formocarbina . . - + | A. Malizia — 198 —| 280 — 
Fosfoiodo arsenicale liquido L. Romani i ue 4 i 145, 20| 278 — 
Fosfer e Valero fosfer . » | Wassermann ‘j fosfer per adulti» esleorpe : 149,50] 210 — 
| i VASTO fosfer, per adulti, sci- 
| roppo ! 148,50) 210 —. 
| | id. per bambini ; 112, 20] 157 -- 
Flavogel . . #... . | Glaxo | tubo gr. 18 : 128 —| 180 — 
: H ; I id. gr. 30 1. 206 —| 276 — 
Frizione Vittoria G. Pozzoli Ì _ 148,50] 200 — 
Furosyl | Archifax - ! confetti | 198 —| 290 — 
3 ! fiale. | 346,50] 495 — 
Fardorine ! Id. = ; 165 —| 231 — 
Fenil-Jod Farmacia Rossi _ | 160 —| 204 — 
Fosforgina Va | P. Isnardi i fiacone gr. 200 i 272,25) 937 — 
Flamsan . . . | V. Pirrò i pomata gr. 30 110 —-; respinto 
Frangulena . . - | Offiter . flacone gr. 181 225 -—| 396 — 
Ferriodarseno . . . . !BA.F. dott. Coli. ; = è 
Fosfovis ‘. . E | Vismara : 10 fiale 2 ce. 


j id 5 ce. 
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AUMENTO 
DEL PREZZO 


a Lire 


Glucovit SE 
Gardenale . ......... 


Glicozimina . . . 
Genovigor . . 
Gonomak . . 
Gynasol. . 
Gogge digestive 
Glicerofosfati liqui . 
Guaiacolide liquida - pomata - 
cala igu P 


Glicerofosfati granulari 
Glicojodarsol 
Gincol . . . . 


Glucocalcio Vitamin. aTBenO- fo. i 


sfo-magnesiaco 


| 
Ì 
- | Valess 


. : Istituto Fontanella 


Farmitalia 


' 
b .l 
' 


Prochena 
-1d. 


Thiele 


. | Mayer 


Id. 


che ltaliane 


Gastrase - È Mosca 
Gliceromalto i Td. 
Gastroneurol j Id. 


Glucalcio magnesio 


Glucocalcio efedrina 


Aocce antiasmatiche 
Guaiafosfina 


Gocce antispasmodiche 


Alucocalcio . - 


Glucalcio bromuro 


” 


Glucalcio bromuro magnestaco : 
i 


Gynocestryl 
Glesol 
Guanicil:. . . . + 


Gocce trijodurate 
Gastrorpotina 


Gastrosanina 
Glicviod ata 
Gardenale uso mnanò 


Gonachina 


Î 
5 | Istituto Carlevero 


Td. 


8. A. Meumann 


i Ist. Biologico Chomiotermpico | 
Torineso” 


° Id. 


* Industrie Chimiche Farmaceu- 
tiche Italiane 


Biochimici Sossi 
Monti 
: Farmitalia 


Industrie Chimico farmaceuti- ! 


| 20 compresse 


| fiale 8 x 0,10 
id.12 x 0,10 
id. 5 x 0,20 
id. 12 x 0,20 


flacone da 25 cc. 


| 
| 12 compresse - 
| flacone gr. 125 


i "T. Locatelli i flacone gr. 150 
i | vasetto gr. 50 circa 
j pie fiale 2 ce, 
. | Zambeletti flacone grauuli 
! | Z 
1d. ì 
ld. sn _ 


per le tre serie 


Ì 
i = 
Ì 
_ 
| 10 fiale 2 ce. 
8 fiale 5 ce. 
| id. 10 ce. 
La fiale 200. 
8 fiala 5 cc. 


i -_ 


fiale 2 cc. 


ilo 10 
5 co. 


. } 5 A 10 co. 


. } Tstituto Cerlevaro 10 fiale 2 ce. 
! 2 6 fialo 5 co. 
i id. 10 ce. 
Ia. i 10 fjalo 2 ce. 
| 6 fiale B'co. 
Ì id. 10 ce. 
* Maeatretti | soluzione 
i | fiale 
i compresse 
1d. ! flacone di 50 compresse . 
js A. Bracco tubo di 20 compresse 
gr. 0,5 
. | Bertelli : ai 
| Negroni 1 6 fiale 2 co. 


12 fiale 2 ce. 
| fiacone gr. 50 
i id. gr. 100 

! sciroppo 

10 compresse gr. 
20 compresse gr. 
: 30 compresse gr. 
: 80 compresso gr. 
1 8 fiale gr. 0,10 

j id. gr. 0,20 

16 fiale 5 cc. 

i 12 fiele 6 cc. 

‘ 6 fiale 10 co, 

i 12 fiale 10 ce. 


de 


! 13.1 —' 1968 — 
i 16 —. 170— 
| 189 —| 288 — 
i 208 —| 305 — 
! 360 --- 500 — 
i @27 —| 876 — 
498 —| 700 — 

—' 1250 — 


SPECIALITÀ 


i DITTA CONFEZIONI 
i Ì ! da Lire” a Lire 
Ra) Un WERE I È carla ele 
i | | 
Ganefar. . . x | Farmitalia 15 compresse da gr. 0,01 i 99,60 150 — 
Gonovaccino : Id. j 6 fiale da 1 cc. ' 980 —| 550 — 
Glicerofosfato . . | Robin Laboratori | fiale 10 x 2 cc. . 289—;| 369 — 
Glicerofosfati granulari cs Id. Ì _ i 263,15) 395 —- 
Glicolaina granulare. | Id. _ | 263,15) 395 — 
Glucarsene magnesiaco Istituto Furmacoterapico Cen- | fiale 10 x 65 140 —| 308 — 
. trale . id. 6 x 10 ! 160 —) 350 — 
Guaimnin Lab. Biofarmacoterapico Lu-|10 fiale 1 ce. | 207 —| 945 — 
ciani . : id. 2 ce. 1 379 —| 465 — 
Ginecolo soave S. A. Soave i elixir 239 —! 260 —- 
. : confetti 107 —| 150 — 
Guetol , . A. Fiorini ni me | 270 —| 378 — 
Glucotonal Peyro | 10 fiale 2 cc. | 275 —| respinto 
8 fialo 5 cc. 290 —| 1a. 
5 fiale 10 cc. | 265 —| 14, 
Glucofosfan semplice - arseni- Id. a | 228 —| ta 
cale — magnesiaco I 1.290 — la. 
Î 1285 — da. 
@licocacodi! | Mosea } flaconi + 206 —| 290 — 
l i fiale - 247 —| 350 — 
Gonea I. . i Ist. Opoterapico Nazionale _ 214 —| 250 — 
Ginergolo Ist. Scientifico delle Venezie _ 206 — 330 — 
Glucarson Ist. Romano Medicinali 10 fiale 2 ce. 130 —| 286 — 
id. 6 co. | 190 —| 420— 
A id. 10 cc. | 250 —| 550 — 
Gocce Nicani . . Malizia _ 1 300 —| 400 — 
Gastralgina . . Angelini _ | 247 —| 350 — 
Gastrostenina . . Id. | 222,75) 310 — 
Gardan n Co-Fa i 111,35) 155 — 
Glicerovalerovit Italfarmaco -10 fiale 2 ce. 231 —| 920 — 
flacone 231 —| 320 — 
Glucarsolo Vasco Gonzalves 10 fiale 2 ce. 330 —| 400 — 
id. 5 ce. 412,50) 550 — 
o id. 10 ce. 320 —| 700 — 
Gastrolo Ist. ‘I'erapeutico. Ambrosiano _ 222, 50| 310 —- 
Gajalina . Gerroni _ 260 —| 300 — 
Geliodo Savona _ 172,50| 320 — 
Glucaloinal . . SMIT. {sciroppo , 298 —| 330 — 
10 fiale 2 cc. 215 —| 300 — 
id. 5 ce. 300 —| 420 — 
5 fiale 10 ce. 300 —| 420 — 
Galavit Lopetit © tavolette 287,50) 350 — 
Globuleno Polifarma 5 fiale 2 ce. 360 —| 500 — 
| 6 fiale 5 ce. 495 —| 750 — 
Quaiacotussina A. Colli _ 198 —| 260 — 
Genospasmina SM.LT. _ 330 —| 528 — 
Gaster . . Spesa Neoterapico Nazio- _ 236 —| 318 — 
nale . 
(radil Wassermann Wassermann 10 fiale 1 ce. 180 —| 220 — 
id. 2 cc. 213 —| 280 —- 
Gustrosol sini F. Rebazza = 3-1 
Alicerofosfati liquidi L. Romani © = 163 —| 228 — 
Ganostyl . . Archifar fiale x 9 181,50) 255 — 
id. x 6 346,50) 485 — 
Gibaldose: Id. compresse 165 —| 231 — 
ovuli 165 —| 231 — 
i sapone 104 —| 146 — 
Globeol 1d. = 291 —| 328 
. Gastrosali ©. Fissore i purgativi 82,50) 100 — 
° antiacidi 82,50] 123 — 
Glucofer . S.A.P. semplice i 209 —| 285 — 
| iodoarsenicale ‘ 209 —| 202 — 
Gastroneurol . . . . ... ,|Mosca _ 220 —, 280 — 
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SPEOI ALITÀ DITTA 
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eci XI DIFRTA ia 
Gomenofedrina . | PED.A.C 
GAlifotone . . Zarri 
Castrokola " : | Laboratori Sedipnol 
Gastroden . ..... - | Zarri 
Gastrene . .. . + + | A. Cassia 
Gadoleina . ....:. 


Glicocinnamina . . 
Quajalisina . 


Gelotannina normale e s pedia- 
trico 


Gastropepsin 


GAlucocalcio arseno- fosfo magne- 
giaco 


Gocce digestive 
Gastroglandolo 
Ghiandola mammaria 


Ghiundola mammaria funzio. 
nante 
Gineglandolo 


Talattofuro 


Hormo henina con ferro . 
Hemagene Tailleur 


Hemoblastina 
Hepatodin 


Hepa-Vitu . . 
Higerina 
Hemo-Bios Uti . . 


Hemo-Cyto Serum . . 


Herton . ......- 
Hartris . ..... 
Hostarigina 


Haptocil 
Hemostyl .... 


Hepamozyl 


vergine 


Monarini 
SM.I.T.- 
Granolli 
j Ceccarelli 
tiche italiane 
i Pierandrei 
Bellanti 

Td. 
: Id. 


Id, 


Morgan 


Calosi 
Granelli 


. ; Istituto Sieroterapico Italiano i 


Id. 
Td. 


liano 
Unione terapeutica Italiana 


‘Del Naz & Filippini 
Saper 

Locatelli 

Sclavo 


Bracco” 
Ist. Sioroterapia Emopoietica 


Id. 


Off. Farmacoterepica Italiana : 


Industrio Chimico farmaceu- 


Istituto Farmacoterapico Ita- | 


GONFEZIONI 


fiacone gr. 


» grande 


| piccolo 


{ 7 


nelle due confezioni 


10 fiale -2 ce. 
1 id,5 ce. 
5 fiale 10 cc. 


; 50 compressi: 
G fiale-1,5 cc. 
50 compresse 
fiale, pastiglio 


6 fiale 2 ce. 
50 tompresse 
gocce gr. 60 


40 compresso 


‘ scatola piccola 
id. grande 
sciroppo 

siero 

! fiale 2 ce. 

id. 5 ce. 


4 XxX 2 cc. 


i sciroppo 

fiale 1° grado 
id. 2° grado 
fiale per adulti 
id. per. bambini 


liquido e pomata 
flacone 10 ce. 

id. 30 ce. 

20 compresse 

tubetto de 20 gr. 

10 supposte per adulti 
id. per. bambini 
semplice, fiale 6 x 10 ce. 
composto id, 
semplice, sciroppo 
flacone 60 ce. 


comporto id. 
semplice sciroppo 
fialone 80 oc. 


semplice, fiale 6 Xx 10 co. 


Dane 
Cl da Lire | & Lire 
256 ci 360 — 
247,50) 350 — 
214,50! 300 — 
350 — respinto 
198 —| 290 — 
140 —| 200 — 
340 —/ respinto. 
40 —| dd 
450 —| là. 
660 —|* id. 
2560 —| 320 — 
222,75| 310 — 
110,65] 156 —- 
235 —| 328— 
215 —| 270 — 
310 —| 380 — 
280 —| 350 —- 
134, 40| 230 — 
350 —- respinto 
250 —| 270 — 
250 -—| 300 — 
250 —| respinto 
169, 15) 270 — 
212,05) 240 — 
212,05) 340 — 
120 —| 260 —.. 
Do —; 216 — 
99 —; 140 — 
165 —| 290 — 
920 -—| 470 — 
248 —| 400 — 
330 —| 450 — 
495 —| 540 — 
363 —| 490 — 
267 —| 350 — 
248 —| 300 — 
264,50) 315 — 
412,50] 460 — 
495 —| 645 — 
954 —| 460 — 
125 --| 150 — 
223 —| 310 — 
165 —| 265 — 
231 —| 370 — 
110 —| 127 — 
66 —|) 76-—- 
110 —| 127 — 
66 —. 78- 
‘360 —; 576 — 
370 —| 590 — 
400 —| 640 — 
290 —| 350 — 
370 —| 590 — 
385 —| 610 — 
430 —| 685 — 
310 —| 270 — 
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rt È AUMENTO 


i DBL PREZZO 
i SPECIALITÀ : DITTA ' CONFEZIONI TE 
A Ì | da Lire| è Livo 
] 
I 
Inotyol .......... | Maestretti | pomata tubetto piceolo 132 —. 
l polvere “ 129 — 
Ì pomata tubetto grande 240 — 
i | supposte i ZIO — 
Intrajodile .. .... + + + | Cì Malesoi flacone gr. 100 | 980 — 
i id. gr. 20 297 —| 340 — 
| 10 fiale 2 co. 207 —| 980 — 
Ipekok dire canna Lai et Ì Id. flacone | 277 - 
Iodarsenina . ....... S.AA.IT. flacone 277 — 
i fiale da 2 ce, n 230 — 
: fiacone Hidrargirica 300 —, 
Iodosolfina . ....... Cutolo Ciaburri : 10 fiale 2 ce. ! 380 — 
Integrol 0.0... ! Ceccarelli flaconi Ì 264 — 
' i fiale 1° grado I 5 982 — 
id. 2° grado i 450 — 
Ischialgina  . . .:..... i Zamboletti — ' 300 — 
Ipnopan . ......... Zenit gocce Ì 200 — 
Istogenina +... .....% C. Malesci tubo piccolo i 140 — 
id. grande 231 — 
Iodopiperazina ....... Ganzina fiale 240 — 
flacone , : 240 — 
Intracal .......... Recordati 10 fiale 2 co. .252 — 
î j 8 fiale 5 cc. 80 — 
. id. 10 co. i 370 — 
I alone C e Lodovit fosfo-arseni. | Iodovit i = | respinto 
cale 
Iodo linimento |. ...... Parrella i sa 
Ipotens . ......... C.I.M.A. | = 360 -- 
Inosepta . ......-. . « + ' Maestretti i =: 196 — 
Inoreno! ....... eda Id. do compresse 392 — 
Istamile pomata . ..... IstitutofFarmaceutico Italiano | fiacone gr. 60 350 — 
Inocarbol . .-. ...... Maestretti È | - 325 — 
Inotyol sulfumidico . . < . . Id. ! DE 160 — 
Ipotenina Serono . . .... Serono - 210 -- 
Iodoserina . ........ Zizzini elixir 
fiale | 280 —- 
Iodofen .........- | Berterelli -_ 150 | tespinto 
Insevo 2° Macsstretti I _ 205 — 
Istrizina |... + + | Co-Fa ni d 150 — 
Iodogelatina Monti . .... Monti * _ 180 — 
Ipofosfol ...... e Id. _ 300 — 
Iodarson. . ........ Castoldi —  -. 280 — 
Iofarmolo ......... Tarmitalia flacone da 80 cc. tintura I | 140 fn 
Itamidone . ........ | Id. 10 compresse da gr. 0,90 140 — 
Italchina . ...... sn Id. 20 compresse da gr. 0,10 "290 — 
id. gr. 0,08 1 179 — 
i 6 fiele gr. 0,125 415 —. 
2 fiale gr. 39,375 350 — 
dodone . . .........!Robia gocce l 341 — 
i Honù | fiale 0,04 e 0,02 - 408.7: 
Insulina zinco protamina i Internazionale Terapeutici fiale 400 U.T. 1210 — 
Squibb di ateo fe aa id. 800 U.I. | 2530 — 
‘Insulina Squibb . ....... Id. fiale 400.U.I. b 1100 -- 
. 1 id. 200 ULI. 600 — 
‘Interstizial . . . . . . .. . |Istituto Opoterapico Nazio-:12 fiale 2 co. a 4980 — 
nale - si j 8 fialo 5 co. 480 — 
Iminol. 0... ‘ | Boehringer î _ : 265—- 
Insulina Leo . .......|}Aage Mellor .| 100 U.I. in 5 ce , 208 — 
° 200 U.I. in 8 co. 401 — 
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Irgajen e Irgafen sodico 


Idrobitina aterilizzante . 
Insulina IRI 


Iodaren . . 1... 
Ittavit . . E 
Iodamelis . .... 
Todobismitol . * 


Ipedrina . . 


Iodofosfina . . 
Igioderma . 
Ipotan . 

Iodocalci varsolo . 
Iodopeptone $ 
Idrolitina superlitiosa 
Irgamd .... x 


«Iodagif fiale 


Iodagif faconi 
Iodocol 


Ipofoafiti composti 
Istivit .. . 
Iodostenolo . . 


Ittiotan RISO TEO 
Iodital . . . ea 
Introcostrin Squibb 


Iodovigor 


Iodozincol 
Ipervital . . 


Iodogelatina Fortini . . . 


Isabyl. ....... 


Jodopeptone 
Jodnchinol . . 
Jodurina © . 


Jodosan 


Jodarsone 
Jodarsone pomata . . 


Gofgy 


Gazzoni 


Istituto Biochimico Italiano 


Aguzzi & Benedetti 
Biochimici Sossi 

Malizia 

Internazionale ‘ Terapeutici 


Sandoz 


Î 
| 


I 


5 fiale ] ce. 10 U.I. 
flacone 5 ce. 100 U.I. 
flacone 6 ce. 200 U.I. 


10 fiele 2 co. 
flacone 10 cc. 
gocce 


sciroppo gr. 250 


Lab.Farmacoterapico Toscano ; semplice e con baldo 


A. Benf 
Malizia 
Giusto Luigi 
L. Romani 
Gazzoni 
Giegy 


Mosca 
Id. 
De Angeli 


Zarri 
Viermera 


SITI. 


Rossini 

Laboratori Berardi 
Internazionale Torapeutici 
Spissu & C. 


Boniscontro .e Gazzone 


“Truini Marcelle 


| AM.S.A. 


| Wassermann 


Negroni 
Id. 


Consorzio Neoterspico Nazio- ‘ 


nale 


| Zambeletbi 


Id. 
Id. 


{ 


i 
| 


| 
Ù 


Ì 


1.10 fiale 2 


H 30 compresse 


fiale 1° grado 
! id. 29° grado 
ch 3° grado 
| sciroppo 

| gocce 

| ffascono piccolo 
id. grande 

6 fiale 5 co. 
sciroppo 

fiale 1° gredo 
id. 2° grado 


| flacone 


fiala 5 cc. 
id. 10 ce. 


flacone gr. 150 
ce. 


gocce 
fiale 


soluzione 


flacone 
compresse 


flacone normale 40 cc. 


i id. forte 


| fiale 5 ce. 
| jd. 2 ce. 


i flacone gocce 
lid. gr. 100 


flacone gr. 200 


| vasetto pomata el 10 % 
id. al 25 % 


AUMENTO 
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da Lire) a Lire 
290 —; 350 — 
290 —| 360 — 
250 —| 3560 — 
74, 26) 105 —- 
105 —i 265 — 
247,50) 350 — 
412, 00) 580 — 
150 —| 330 -— 
180 —| 200 -- 
264 —' 300 -— 
2.200 —|2.420 — 
3.000 --/3.960 -—- 
390 —-| 396 -- 
650 .—; 760 — 
199 —-| 280 — 
46-- 98- 
203 --| 295 - 
250 --l respinto 
115,20] 264 - 
85—| 93- 
100 —) respinto . 
180 —| ia 
240 —| 936 —- 
280 —| 308 -— 
170 —| 250 — 
219 —| 300 — 
247 --| 250 - 
199 —| 280 — 
179 -- 250 — 
149— 210 — 
264 —| 370 — 
287, 5u! 600 — 
206 --! 310 — 
198 --: 297 — 
242 | 360 — 
165 —| 236 — 
80 .:-| 200-- 
2500 —| 2750 — 
3300 —| 3650 -- 
215 —| 901 — 
207 —: 289 — 
‘108 —| 200 — 
354, 75Ì 426 —. 
270 — 320 — 
300 —' 360 — 


260 — 
200 — 
214,15! 
264 —: 
363 — 
247,501 


: 165 —i 
: 3211 


148 — 


156 — 
291 = 


106 -— 


! 166 —. 


480 
480 — 
300 — 
400 — 
510 — 
360 — 
200 - 

545 —- 
210 — 
200 — 


300 — 
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Jodarfor . . 
Jodoesamina . . 


Jodo 
Jodarsenico 


Jodofosfene Vino, sciroppo, goc- , 


ce e fiale 
Jodarsenogelatina . . 


Jodofil . . 


Jodosol 


Jodotropina semplice e calcica 


Jodarca 


Jodoetano 


Fodesina . . 


Jodarsile . .. 
dodofosfil 


Josal 


Jodovalile 
Jodarsenose 


Jodosulf 'Bi- Vit 


Juvenina 


. Jodarsenositacoidina 


Jodoformina Uti 


Jodol Uti 
Jozamina 


Jodarsil . 
Josorgan  . 
Jobichin . . 


Jubolitoriea . . 


Jodotiosinammina 


Todazol 


. | Rossini 
. i Russi & C. 


. . Lachilo 
. ! Guidotti 


Brenocco & Borgogno 
(AMSA. 

A. Fiorini 

: Angelini 

Id. 


. | Recordati 


. . Istituto 
nezie 


Scientifico delle Ve- 


| Officina Terapeutica Italiane 


5 | Del Piano 
Prodotti Soave 


Alleanza Cooperativa Torinese | 


. | Laboratori Emmebi 
. | Garroni 


. ! Italfarmaco 


Co-Fa 


Leboratori Alfa 
Unione Terapeutica ltaliana 


Id. 
S.A: Ellem 


. | Istituto Biochimico Ligure 
| P.I.R.M.A. 


.. | Istituto Chemioterapico Ita- 
liano 


Archifar 
Zembeletti 


Id. 


i 


! per i quattro tipi 


i gocce 30 ce. 
(12 fiale 2 ce. 


: 10 fiale 2 ce. 


i 


‘ 10 fiale 2 cc. 

| 6 fiale fi ce. 

Ì Eh 
| pillole 

elixir 


: fiale 1° grado 
i id. 3° grado 


- fiale 1° grado ' 
| id. 2° grado 


i flacone - fiale 1° e 2° grado 


| 
Ì 
| 
semplice: fiale 1 ce. 1° grado ' 
id. 2 ce. 2° grado. | 
id. 5 ce. 3° grado | 

° flacone Ì 
calciomagnesiaca: * | 
fiale 1 cc. 1° grado | 
id. 2 ce. 2° grado : 
id. 5 ce. 3° grado ! 
flacone I 

i 

i 

I 


12 fiale 1 cc. 
flacone gr. 250 


flacone 
fiale I 


orale . | 


5 fiale 5 ce. 
fiacono ; 
fiale 1° grado 
id. 2° grado 

10 fiale 2 cc. 
8 fiale 5 ce. i 
5 fialo 10 cce- Ì 
gocce 30 cc. 

flacone 150 cc. 


id. 2° grado 


flacone gr. 250 
id. gr. 150 


semplice 

con ferro e china. 
10 fiale 2 ce. 

id. 1 cc. 

30 pillole 

50 confetti 

10 fiale 1 cc. 
gocce 

fialo 2 ce. 

id. 6 co. 


flaconi 


fiale 6 x 0,90 | 
id. 6 x 0,20 


12 fiale 1 ce. 
ovuli x 6 


AUMENTO 

DEL PREZZO 
do Liro a Live 
123,75 175 — 
To —; 370 — 
297 —i Has = 
291 —| 320 — 
297 —. 400 — 
313 —| 420 — 
REA 
—| (1) ati 
i 317,62) 4229 — 
. 123,25) 210 — 
123,75) 210 — 
| 148,50 210 — 
140 —; 196 — 
173 —i 240 — 
252 | 365 — 
252 —; 355 — 
60— 175 
230 —) 322 — 
272 —i 380 — 
272 —; 380 — 
165 — 230 — 
165 —; 230 — 
165 —) 230 -—- 
264 — 370 — 
264 —| 370 — 
-390 —| 462 — 
Ì Di —| 300 — 
—| 300 — 
‘ 214,50! 300 — 
298 —; 300 — 
132 — 185 — 
| 206 —| 260 — 
166 —-i 230 — 
206 —| 280 — 
222 —| 300 — 
239 —: 330 — 
192 —i 165 — 
—, 140 — 
| 276,30) 350 — 
:99 —| 140 — 
.107,25| 159 — 
390 —| 396 — 
n) Be 
| 300 — 
544,50] 760 — 
544,50) 760 -—- 
247,50) 400 — 
aa 

—| 360 
412,50) 460 — 
198 —| 250 — 
270 —| 370 — 
270 —| 370 — 
| 330 —| 435 — 
123, 75) 170 — 
138 —: 195 -— 
297 —| 447 — 
247,60, 376 — 
198 —| 290 — 
| 157 —| 235 — 
137 —| 206 - 
181,50) 2456 — 


| 
SPECIALITÀ i DITTA Ì CONFEZIONI 
I 
Jodofillina . . . | Gentili flaconi 
i fiale 
Jodalbo . | B.A.P. gocce 
. | fiale 
JTodogelatina .. .. . . | Sclavo ! flacone gr. 200 
Jodalgon....... cl Laboratori Sedipnol flacone gr. 50 
Jodopurol . . . ; IstitutoNeoterapico Lombardo sciroppo * 
’occe 
i ale 1° grado 
H id. 2° grado 
Jodalene . . . . + | Schiapperelli flacone 
Jodovital «+. + + | C. Fissore | gocce 30 ce. 
Jodolitiogelatina Purtini ... .' A.M.S.A. _ 
Todos e Jodo Diarsen . j Wassermann | _ 
Jodocalcil S.A.P. | = 
Jodos . | Wassermann | 20 fiale 1 cc. 1° grado 
; id. 2° grado 
{ | 10 fiale 2 ce. 30 grado 
Jecormone . | Biochimici Sossi : fiale intramuscolnri 
i i id. endovenose 
° sciroppo 
Kalmine . . . 1A. Brioschi & C. j = 
Kappavit è . | Russi & C. 5 fialo 2 cc. 
Kolapeptosan . . . . . | Peyro P 
Kombetinstrofantina Boehringen .|5 fiale % mg. 
Kinosina Irbi . | Istituto Romano Biochimico | tubo 20 compresse’ 
K-Vit Italfarmaco per tutto le confezioni 
-Kolapeptide Tarioco ! sciroppo 
Katelkos . . Italfarmaco i tubo gr. 26 
; id. gr. 50 
Kappasal . | Neoferm 10 compresse 
1 25 compresse 
! - 100 compresse 
Kapilin . | Glaxo i compresse . 
Iso i fiale 
Kolloiod . . < |{A-M.SA. | fiale 
Karcamir ‘220 + + | P. Isnardi ! sa 
Krat Sofoé . . . . . . . .7.! Vecchi & Piam | = 
Lecicalcio . . | Consorzio Neoterapico Nazio- | fiale 2 ce. 
: nale fiale 5 cc I 
id. id. E 
fiale 10 ce. 
Lactovit Zambeletti Ì 10 fiale 5 ce. 
Levusale . . Id. compresso 
Lambral . . Maggioni pomata e 10 fiale 
i i tavolette 
Lipogenina . . Senit confetti 
Lactofil Fiorini sciroppo 
Linimento indiano Corvi _ 
Lactizina . . Bernocco & Borgognv 10 fialoidi 
Lactizina Ì g! 20 fialoidi 
Luisan ù Biagini _ 
Linimento Cima C.I.M.A. = 


DEL rREZZO 


' da Liro 


1 240 —| 
* 660 — 


a Lire 


320 —-| 
330 —| 
190 — 
172, 40 
208 — 
198 — 
222, 50 
231 — 
240 —, 
264 —| 
222 —} 
165 — 


8,50 
412 — 
280 — 
206 — 
320 — 
250 —. 
256 —| 
264 —i 
412, 50} 
120 —- 


150 — 
230 —; 


330 -—! 
162 —, 


206, 251 


495 — 
496 — 
206 —- 
240 — 
310 — 
280. --- 


310 — 
322 — 
336 — 
368 


310 
190 -- 
243 
250 — 
290 — 


380 — 
490 — 


| 260 — 
- 500 — 


500 — 
540 — 


12 
570 — 
respinto 
237 — 
185, 
300 — 
310 — 
400 — 
620 — 
140 
290 
780 
240 
510 
468 - 
226 


330 
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SP Eppieiato SErtondAa nta alla PZA TA: DE 'FIOIALE n. 


Laurocolo 
Lantol . . . 
Lactobyl . . 
Leucopiol 


Lactaben . . 


Lactofermenti . . 
Leonusina . . 
Luynal Coc . 
Liposait . . 


Lecijod 
Lassatina 


Lipocinnol . . 
Lurricol . . è % 
Linimento Grillini 


Lecicalcio 


Lenidermina . . 
Lactocol . . 
Lecitina fiale . . 


Lubrokal 
Linimento Serpero 
Lussobil Sossi 
Lattoflavina Chibi 


Levulin calcio 
Lacarnol 


Lattofiavina 
Linimento Thomas 
Lisovar. 

Lysoepar 
Lysotest 

Lactil . . 
Lecitina . . 


La pasticca del Re Sole . 


Lactipan . . 
Liquore Mariani 
Lubisan . . 


Lunminalette 
Luminale 


Linimento energo 
Lactocalcio . . 


Lassativo Tiber . . 
Lipones 


“I 
. | Tatituto Sieroterapiea Emopo- 


Î 
Ù 
1! 


Ì 
Ì 


3 i Peyro 
. ! Istituto Scientifico delle Vene- 
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Ogna 
! Maestretti 
Id. 


Ì iotica 


. } Aguzzi & Benedetti 


j 


! Locatelli 


. | Carlo Erba S. A. 
. | Prochena 
. | SAT.T. 


. | SI.M.E.A, 


. ; Cutolo Ciaburri 


{ S.A. F. Coli, 


. |! Fiorini Arnaldo 
. | Laboratorio dei Farmaci 


Consorzio Neoterapico Nazio- 
nale 


| Parrella 
i Cassia 
Cerlo Erba 


| Zilliken & C. 


. } La Galenica Milanese 


Biochimici Sossi 


Istituto Nazionale 
Biologico 


Chimico 


A | Santa Tecla 


i Co-Fa 


Id. 
Prodotti Soave 
i Braglio 


zie 
| Gazzoni 


Laboratorio dei Farmaci 


. | Co-Fa 


i ì 
; Bracco 


; i Td. 


- | Faidostene 
. ; Vasoo Gonzalves 


«l'rI.B.E.R. 


Compagnia Italiana Chimica | 
Farmaceutica 


Istituto Biochimico Italiano : 


40. compresse 
i 6 fiale 2 ce. 
| gocce 20 cc. 

5 fiale I co. 
! grande 
' pan 
; ne | 280 —; 
| 10 fiale È ce. | 198 — 
‘ 6 fiale 5 co. 264 — 
| 10 fiale 6 ce. 412 
i sgechetto i 19,80 
. scatola 74, 25 

- | 214, 50| 

3 _ i 198 —i 
| tubo 20 perle 

| granulato 

i flacone 30 compresso 
È ‘id. 50 compresse da gr.0,1 ì 
i tubo 10 compresse da gr. 0,10 | 
‘ id. id. gr. 0,3 


! flacone 50 compresse da gr.0,3 1110 = 
= i 132 si 
De ! 410 — 
Ì so n 
- "16,501 
_ i 200 —i 
| 
| | 


i a Lire 
RE E Lul i 
| na sro — 
| 2 sos — 
I 40 compresso 272 —. 
I ri 400 -- 
Ì 
Ì semplice î -| 286 — 
con acido ricotinico 1 350 — 
—_ 335 — 
= 220 — 
| compreése 173 — 
fiale 2 cc. 250 — 
id. 6 co. 400 — 
12 fiale 2 ce. 300 — 
| 8 fiale B cc. 980 —- 
i tubo compresse 73 
bustina 10,60 
| fiale 2 ce. 300 — 
i - o: 320 — 
- flacono 50 ce, semplice e forte 204 — 
1 id. 250 cc. tipo forte i 965 — 
| fiale ce. 2 ! | 490 — 
| fiale 5 cc. endovenose e intra. | i 578 — 
: muscolari H ' 
fiale 10 ce. 670 — 
1 tipo orale 840 — 
_ 180 —. 
= 200 — 
| fiale da 0,20 315 — 
i id. da 0,50 350 — 
_ 280 — 
i semplice e con guaiacolo : 270 — 
i “ respinto 


respinto 
320 — 
423 — 
570 — 


27,80 
106 —. 


300 — 
200 —. 


. 400 — 


480 —- 


! 1599 — 


ba 
120 — 
295 — 


- 1316 


185 — 
595 — 
803 -- 


23 — 
350 — 


AUMENTO 


' 
} DEL PREZZO 
SPEOIALITÀ DITTA i CONFEZIONI in 
i i | do Lire | A Lire 
—- = A Ei ) ue: Si 1 _ 
: |: 
Lattuvino . 4 Savona | - | 214,60) 300 — 
Liquore vermifugo . . . . .|Bulzacchi I - i 47 —| 06 
Leucocina .....:....|Officine FarmacologicheLom-! _ | 208 —| 420 -- 
barde | i 
Larvasan Sofor . . . . . . . | Vecchi & Piam | 5 fiale 3 co. | 181 —| 2392 — 
Lactal Piam ...... Id. : _ : 116 —| 150 — 
Lactofagua . . . . . . .. | Industria ProdottiOpoternpici _ | 231 — 329 
Linimento Morelli . . . . . | Morelli i - ‘ 173,26) 243 — 
Lactocarbosol . . Rossini | - i 260 —i 260 — 
Lisal Zambeletti 10 compresse | 190 —| 144 — 
n | 2 compresse i BM_| 29_- 
Lecitina Zambon Zambon semplice; 10 fiale 2 ce. 198 —| 144 — 
H | 60 fialo 5 ce. i 207 —| 216 — 
| canfosolfonata: 10 finle 2 ce. | 149,50) 166 — 
| 6 fiale 65 cc. 218,50) 228 — 
Lipotonico . . . ... Gentili | _ 
Lattagogo Vismara i _ 
Linfocitina 8.T.8.0. flacone 
fiale 
Lactofagina Alfa Mezzadroli i _ 
Lactozym Beta Id. i _ î 
Lacmino LL. | SA-R.M. i _ i 
Latte di magnesia S. Pellegrino | Granelli I _ i 
Lassativo Jubol . | Archifar | _ | 
Lactocol Cassia n 
Liparsion x È ; Com. Terapeutica Nazionale | fiale 1 cc. I 
Lacto-stop + “| Mezzadroli _ 
Linfoganglina . . . ... .|Bellanti 3 | 6 fialo 1 co. Ì 
Latte di magnesia Roberta . Manetti & Roberta 4 - 
Luteaì . . ca Ist. Opoterapico Nazionale | 8 fiale 1 cc. i 
Lecitina e colesterina . . ! Wassermann i i 10 fialo l cc. J 
ì j id. 2 co. i 
Lipobalsamo Vister Vismara | semplico 
b colesterinato 
ì | pediatrico 
Ì - i 
Liquor Ave . . i Craveri — 
Mistura Laompugnani . . . + Lampugneni flacone de gr. 500 206 —| 480 
Mindol Merck . . (RCN Bracco scatola da 10 compresse | 109 —| 160 —- 
id, 2 compresse i 2-| 29- 
Metural . 0 Id. scatole de 38 compresse da 
| gr. 0,19 225 —| 270 — 
; lid. 18° compresse da gr. 0,19} 112 —| 135 — 
Mar. Vit... + | Marvin i. - ! 160 —-| 192— 
Mineralizzante Livini . . . . | Biochimici Sossi | fiale 10 ce. ! 291 —| 923 — 
| | sciroppo i 198 —| 40 
Metarsina Calcica . i Aguzzi & Benedotti i 10 fiale 2 ce. | 346 --| 400 — 
Metral . - BERRA Id. I - i 165 —| 231 — 
Miotasol . . |... | Molizia Î sei 198 —| >» — 
Mastal .........- Istituto Opoterapico Nazio- | fiacone 207 --| ca 
FESTE Seat | fiale 297 —| 410 — 
i At Td. | flaconi È 372 --| 500 — 
Miosal. . | fiale | 314 —l 495 — 
ui ; tipi ! {27 
Magnesia bisurata polvere € | Manetti & Roberts piccolo : 90, 767 
compresse Ì | grande 148, 501 208 — 
î È rilato . . i Istituto Chemioterapico Ita. }18 compresse de gr. 0,50 : 207,50! 200 — 
Micotran tiazolo metilato i liano” i | 10 compresse da gr. 0,50 118,601 167 — 
SE ! 18 compresse da gr. 0,25 118,80] 167 — 
| 3 fiale 5 ce. 198 —: 280 — 
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Micotran tiauzolo non metilato 


Microtan tiuzolo Polvere asper- | 


soria 
Microtan tiazolo pomata . . . 


Magnesia calcinati idrata pe- 
sante 
Mass . <a... 


Magnetion " 
Mistura polibromotonica . 
Magnesia ossidruta dolcîificata 
all'anice . 
Mugolio imettubile go 
Mugolio iniettabile lecitinato . 


Mugolio iniettabile 


Mugolio pozione 


M'ugolio iniettabile colesterima‘o () 
e cinnamato di benzile 


Mugolio inalante 
Mugolio naturale 
Metiluretanchinino 
Malarsina 


Meteosol A e B 

Normogastrina 

Meteosedina 

Magnesia bismutata ‘antiacida 
Metilarsenio 


Magnesia effervescente S. Luca 
Menformon 

M. 45. 

Metranodina . . 

Magnesiocal C . 

Mugnesiocal LL... 


Mestril </a 
Mefedina . 


Mefedina uso veterinario 


Miocrisina . . 


Magnesia effervescente 
Medicalcio e categorie 


Microtan tiazolo polvere per 
otoiatria 


Monocalciol 


Moloco 
Macozon . . 


Istituto Chemioterapico Tta- 
liano 


Id. 


Id. 
Carlo Erba 


Zumbbeletti 


Id. 
Id. 
Cerlo Erba 


Mugolio 
Id. 


Id. 


Id. 
Id. 


Id. 

Id. 
Schiapparelli 

Id. 


Stabilimento Mamis 
Savio 

S.M.I.T. 

Ganzina 

Russi & C. 


Laboratorio dei Farmaci 
Ravasini 
Maggioni 
Serono 
Spissu & C. 
Id. 


Id. 
Farmitalia 


Id. 
Id. 


Angeloni 
Istituto Medicelcio Turco. 


Istituto Chemioterapico Ita. 
lieno . 


S.A.I.S. 


Manzoni 
Valeas 


| 


da gr. 0,50, 
da gr. 0,50 
da gr. 0,25 


18 compresse 
10 compresse 
18. compresse 


| 3 fiale 6 ce. 


6 fiale l cc. 
12 fiale l cc. 


compresse 


semplice (3° grado) 6 fiele 5 cc. 

1° grado 

2° grado 

semplice (1° e 2° grado) 10 fiale 
2 co. 

flaconi gr. 200 

1° e 2° grado 


flacone 


confetti 
5 fiale 2,6 cc. 


sedativa ed ipertonica 


flaconi gr. 60 

flacone 

10 fiale 1 cc. 

buste 

15 confetti da mg. 0,1 
id. de mg. l 


5 fiale da mg. l 


5 fiale de 5 cc. 
id.. 10 ce. 


10 fiale 2 ce. 

5 fiale 5 ce. 

id, ‘10 cc. 

10 fiale 2 cc. o 5 de 5 co. 
5 fiale da l0cc. : 


tubo 20 COMPLesIA de gr. 0,26 
5 fiale 2cc,5% 

id. 2ce.5% 

1 fiala 10 cc.5 % 


id, gr. 0,08 
id. gr. 0,10 
id. gr. 0,20 
fialo 2 ce. 
id; 5co. 
id. 10 ce. 


50 compresse : 


fiale 


| 260 — 


267 —i' 


148, 50 
148,501 


217,501 - 


90 — 


99 
66 — 


136 —l 


247 —-| 
1, 50) 
222 —| 
63 — 


215 
231 
231 


181 


206 — 
297 — 


165 — 
181 — 
247 — 


198 —|' 


165 — 
207 —| 
189, 10 
287 — 
80, 50] 
239 —| 
239 —| 

16, 50 
210 —| 
900 —| 
708 — 
300 — 
400 —| 
270 — 
330 — 
330 —| 
400 — 
232 —| 


304 —| 


190 — 
146 —| 
21 — 
252 — 
228 — 
181,50 
272,25 
387,75 
528 —| 
23 —| 
60— 
118,50 


185, 10 
278,10 
276,10 


223 — 


respinto 
430 — 
430 — 
520 — 
323 —. 
425 — 
respinto 
220 — 
350 — 
302 — 
275 — 
300 — 
600 — 
800 — 
1500 — 
respinto 
id. 
107 — 


200 — 
390 — 
390 — 
310 — 


448 — 


Supplemento 


SPECIALITÀ 


DITTA 
: 

Malarin Pennino 

Mineralizzante 8.1.8.0. 

Magnesia effervescente . Lombardi 

Magnesia B.T.B. ... Granelli 


Mrocardiol Mayer . ... 
Magnesio culcio codile . . 


Magnesia S: Pellegrino 


Metra: dolo 
Mitigolo . . 
Magnesium. . 


Metrakeni . 


Metarsile. 


Miofosfamina 


Medomin. 
Mineralizzante Livini . 


Mornuderma + 
Magnesia arenella . . 
Morruvit . . 
Myokombin. 


Neo-Cardiamina . . - 
Nevrosal . . . ....- 
Neotrovit. . . . . + 


Neodigal . . . ......- 


Novicodina . . 
Nicolevina . . 
Neopolicalcina. . . 


Novoarsenobenzolo uso veteri- 
nario 


Neurocalcio . | . 0... 


Laboratorio Mayer 
Zarri 


Granelli 


Cooperativa Farmaceutica 
Farmaceutica Rossi 
S.M.I.T. 


Fedac 


Geygi 
Biochimici Sossi 


Id. |. 
Fratelli Incorpora 
Biochimici Sossi 
Boehringer 


Carlo Erba 
Singal yatros 
Proalpina 


Carlo Erba 
Id. 
Biochimica Fontanella 


Prochena 


Farmitalia 


Malesoi 


straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 58 del 9 


CONFEZIONI 


| fiale 1 ce. - 
| id. 2 ce. 


flaconi gr. 70 
‘id, gr. 150 


| 12 fiale 2 cc. 

| 6 fiale 5 ce. 

id. 10 ce. 

liquore 

busta normale 
boccetta piccola 

id. grande 

scatola effervescente 
fiecone offervescente 
citrato espresso 


sciroppo 

10 fiale 2 ce. 
id. 5 ce. 

5 fiale 10 cc. 
30 ovuli 

8 ovuli 

flacone, semplice 
fiale, semplice 
flacone, iodato 
fiale, iodato 


10 fiale 2 ce. 
gocce 

tipo N 

id. 0 

id. endovena 
5 fiale 5 ce. 


gocce, confetti 


5 fiale mg. 0,5 
10 fiale mg. 0,6 


compresse 


tavolette 
liquido 
supposte 
gocce 
fiale 


‘20. compresse 


fiale 1° grado 
«id. 2° grado 
id. 3° grado 

1 fiala gr. 0,50 
id. ge. 1 

id. gr. 2 

id. gr. 3 

.10 fiale 2 cc. 
flacone gr. 200 


| a 
| de Lire] 


288, 75, 
' 309,30) 
| 198 —| 
16,50 
1 82,50 
157,26) 
198 — 


- "AUMENTO 
DEL PREZZO 


a Llro 


300 — 


| 230 — 


422 — 
448 — 


220 — 
240 — 
180 — 
160 — 
190 — 


210 — 
250 — 
370 — 


150 — 
226 — 
950 — 
465 — 


290 — 
205 — 
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SPECIALITÀ DITTA " CONFEZIONI 5 
i | da Lire | a Lire 
«ni licia ue i Mese ni dio 
| | 
i ì | ; 
Iperbiotina.. ! Malesoi flacone somplice gr. 175 | 149,50) 208 — 
i | id. gr. 350 1 280,50) 3099 — 
i | 10 fiale 2 ce. | 148,50] 208 — 
i flacone iodato gr. 176 ; 148,50) 208 — 
i id. gr. 350 1° 280,50] 393 — 
Nervogastrol. . . | Heumann 45 compresse ' 191 —| 180— 
Ì 120 compresse 330 —| 460 — 
Normodis . | Schiapparelti 2 SUPPONE 0, 16 i 100 —| respinto 
; id. 0,08 i 80—-| 1a, 
Novosan . Granelli | semplice e con arsenico ! 169,10] 240 — 
Novocal .. !S.AILT. 12 fiale 2 ce. i 198 —| 277 
Ì 10 fialo 5 ce. 1 255,75) 357 — 
6 finle 10 cc. 272,25] 380 — 
Ì flacone + 231 —| 323 —- 
Neopeplina . . Id. - | 165 —| 210 — 
Nefrosil .. . | Consorzio Neoterap. Nazionale _ .| 363 —| 500 — 
Nicovit ci Id.‘ 20 compresso i 330 —; 396 — 
Ì 10 compresse : 350 —| 420 — 
< i 6 fiale 1 cc. | 260 —| 300 — 
Neurofosfan "| Locatelli fincone gr. 30 297 —| 4168 -- 
12 fiale 2 ce. 201 —' 370 — 
‘(Neurotonico Muzzolini Turi pillole e sciroppo 247,50) 947 — 
Normotirina Bonavia e Negri | 50 compresse 300 —! respinto 
Nealgon . A.M.S.A. | 10 compresse i 82,50) 115 — 
= © | 2 compresse | 16,50) 29 — 
Novocitina . Carlevano | fiale 2 ce 199 —| 280 — 
{ id. 5 cc. 231 —-+ 320 — 
Neosedolo. . I: Id. compresse e liquido | 198 —| 280— 
Neo eubalsamina id. _ ì 291 —| 320— 
Ncobromal sempl. . . . | Savio _ Zid —| 300 — 
Nevral. . Reni i Lepetit 1 cialdino 9,90) 14 — 
È 12 cialdini . i 99; 40- 
i astuccio di 4 compresso 1 33 — 50— 
y i | tubetto di 20 compresse i 150 —; 1501 — 
Neurofosfer . | Corvi sciroppo (adulti e bambini) 1 196,95) 270 — 
È d fialo © 198,35) 270 — 
Neosomatogenu Granelli flacone gr. 200 ca i 148,50) 210 — 
Nesal . . Laboratorio Baroni Î -_ 207 —! 415 — 
Nicofavitoral . Vitoral 16 compresse i 300 —| 360 — 
| i id. tipo forte j 400 —-| 480 — 
Neo Pektin. . Orsini Silla i - ! 200 —| respinto 
Neo Honreol | Ravasini | 20 compresse 5 mg. | 1008 —|1210 — 
i 4 fiale 5 mg. { 504. —| 077 — 
| id. 10 mg. ! 948 —|1138 — 
s | 2 fiale 26 mg. | 1080 —| 1296 — 
Novotyol . Maestretti i tubo gr. 40 140 -—| 224 — 
Neol Id. | _ 132 —| 200 — 
Neurostinol. . - | Istituto Farmacoterapico ita- goose gr. 30 ‘ 165 —| 265 — 
liano * | 12 fiale 165 —| 266.— 
Nealgyl .. $ ; Maestrotti l _ 90, 75) 127 — 
Neolide Id. si 132 —} 200 — 
Neocortin stituto Terapeutico Romano ! finlo +4 x 0,002 627 —.| 750 — 
: | id, 4 x 0,005 1354 —|1620 — 
i i 2 fiale x 0,010 11354 —|1620 — 
Il 
Neotestis, . Id. |! 4 fiale 4,005 540,50] 980 — 
id, 0,010 985, 60] 1160 — 
i 2 fialo 0,025 11115, 50, 1400 -- 
Nucleoarsan Uti ' Unione Torapeutiera Italiana flacone, fiale 231 —. 300 — 
Nucleatol granulare . : Robin . granularo 203, 15: 395 — 
ul fiale 2 ce. 289, 80] 909 — 
Nuclcarsitol. . Id. ! granulare . 203, 16 396 — 
: l i fiale , 283,80, 309 — 
Neptale - | Fannitalia 179 —| 208 — 


: 3 fiale 1,6 co, al 9,2 % 


AUMI 


|  pEL PREZZO 


ENTO 


SPECIALITÀ DITTA CONFEZIONI vid 
i Ì bi da Lire| a Lire 
= EA _ Aldo ho Di i I 
pat Ù 
Novoseptale . . . Fermitalia 20 compresse gr. 0,50 237 —| 350 — 
ld. gr. 0,25 128 — 195 — 
| 10 compresse gr. 0,50 133 —| 200 — 
acnalo 5 so, $ % 208 —| 310 — 
5 . x id. ce. % B—| HO 
Neazina . . . - Id. 20 compresso gr. 0,50 400 —| 480 — 
3 fiale 5 ce. 20% 270 —| 325 — 
Novarsenobenzolo uso umano . Id. 1 fiole gr. 0,15 m4-| 9 
2 fiele gr. 0,30 99 —| 140 — 
i 1 fiala gr. 0,465 129 —| 180 — 
id. gr. 0,60 164 —| 210 — 
id. gr. 0,75 178 —| 250 — 
id. gr. 0,90, 208 —| 280 — 
Novarsenobenzolo uso veterina Id. fiale gr. 0,50 126 —| 150 — 
see id. gr. 1 169 230 — 
id. gr. 2 291 —| 350 — 
id. gr. 3 388 —| 465 — 
Neoluatolo DI Id. 5 fialo 2,5 ce. 240-—| 360 — 
mr . 12 fiale 2,5 ce. 500 —| 750 — 
Novochin . . + Savona _ 138 —| 266 — 
Neurotonico Zizzini_ elixir-fiale 222 —| 310 — 
Novargolo .. Off. Fatmacologiea Lombarda | flacone 1° grado 214 —| 300 — 
i id. 2° grado 291 —| 320 — 
| id. 30 grado 247,50) 350 — 
i id. 4° grudo 261 —| 370 — 
Neo-l'reponal . . Officina Farmacologica italiana . #3 _ 320 — respinto 
1 350 —| id. 
. , 380 —| ld. 
Nicotamide Lepetit 1 fiala 10 ce. 300 —| 360 — 
EIRGEA compresse 10 x 0,50 350 —| 420 — 
Neodigestol.. Italfarmaco flacone gr. 200 291 —| 320— 
Neuro-Taricco. Tarieco 12 compresse 198 —| 230 — 
id; via s elixir 256 —| 310 — 
Nicomidina. Id. - 10 compresse da gr. 0,30 185 —| 200 — 
- 5 fiale 2 cc. 95 —| 100— 
Neuclcogenina Ravasini 1° grado 216 —| 250 — 
20 grado 255 —| 290 — 
3° grado 390 —| 450 — 
Neurotrofina e cat. Pagni fiale 173,25] 2898 — 
sciroppo 222, 75) 935 — 
Nicolattil . . Biochimici Sossi fiale 150 —| 330 — 
pectinico 255 —| 380 — 
Nicalgene Medici Domus 5 fiale 2 cc. 280 —| 390 — 
Nco-Polibrono Falorni flacone per adulti e bambini 250 -—| respinto 
| x 230 --| 1a. 
Neutres .. DAG fi Farmaceutico Marsicano _ 206 —| 275 — 
Novoneurol . . . . . .-. . » | Falomi _ 250 —| respinto 
260 —| td 
| 260 —| id 
Nervicalm .. Sant’Oberto _ 90 —| ld 
Novachina . . . Angelini 10 fiale 1 ce. 248 —| 400 — 
| pillolo deboli 248 —| 400-- 
ì id. forti 294, 60) 455 -> 
Nevrotina Fedae 18 discoidi 140 —| 196 —- 
£ 40 discoidi 264 —| 328 — 
Normogeno . Istituto scientifico delle Vene- | flacone 199 —.| 280 
‘zie fiale 1° grado. 206 —| 290 -- 
o, Rata id. 2° grado 231 —| 925 
Nefro-Amine Piam . | Vecchi & Pian fiale o gocce 264 —| 320 — 
Neuroprina Soros . vel Id. Ì - ‘ 206 —| 266 -—- 
Norojodina . . . | Ferrero & Bruni 1 gocce 231 —| 300 —- 
i È | sciroppo 199 —| 257 
i ‘10 fiale 2 cc. 207 —| 371 — 
! id. 3 co. 390 —| #12— 
i . | 6 fiale 5 ce. 330 —| 412 
Ncurofosfina - . | Pennino _ i 296 —| 923 — 
Neurosol.. . | Prò-Me-Te-0 flaconi, fiale 275,50] 385 — 
Neviraie . . i Colli 0° flacone 107,25) 150 — 


° SPECIALITÀ 


[=] 
HM 
[e] 
4 
b 


‘ CONFEZIONI za7 
da Lire | s Lire 
Neogeno e categ. . . .....|S.A.IS. per tutte le ontegorie 165,10] 260 — 
Neupurolo |... ...... Id. gocce e fiale 197, 60] 280 — 
Novo pulmonal .. ...... Farmaco Italiano _ 222 —| 270— 
Neutralene con papaverina . . | S.A.F. dott. Coli - 2560 —| 400 — 
Neosina e Neosoto . . . . .. Morelli per ambedue le confezioni 218, 60] 330 — 
Neurosedal . . .... Id. i —_ 291 —| 329 — 
Neutralon. . Schering semplice e con belladonna 248 —| 350 — 
Nevralene Granelli flacone piccolissimo 16,50) 23 — 
id. medio 108,30] 162 — 
id. grande 145, 60| 203 — 
Neoborossigeno Pagni - 148 —| 220 — 
Neorobiol Officina Farmaceutica Tiberina | adulti e bambini 222,76) 310 — 
Neurosedans 8.1.8.0. i 230 346 — 
Normo-eparina Granelli = 230 390 — 
Neurematogeno . Cerafogli 10 fiale 1 cc. 165 —| 200 — 
î flacone gr. 210 198 —| 300 — 
Newvroton . . . . Farmaceutica Rossi flacone 206 —| 310 — 
- fiale 206 260 — 
Neurovaccino . Bruschettini fiale 6 x 1 normale 247,50) 397 — 
i id. 6 x 1 forte 247,50) 397 — 
Nicobesolo Gentili » flacone gr. 160 260 —| 375 — 
compresse 206 310 — 
gocce 222, 75) 310 — 
Naupatol. . ..... Id. 4 compresse 57,50) 120 — 
10 compresse 172,;50| 300 — 
Neucloridrol. . . . . . ...|Dompè Adami _ 248 —| 320 — 
Neo-Gynormone îrbi . Istituto Romano Bioch. _ 250 —| 600 — 
Nucleatina . Gentili 15 fiale 1,6 ce. 230 4 376 — 
sciroppo gr. 200 250 —| 400 — 
gocce 20 co. 222,15) 366 — 
Nucleodina . S.1.8.0. flacone 106 —| 260 — 
fiale 219 —| 307 — 
Neurotonal . Locatelli fiale, gocce 223 —-| 310 — 
Neopiazim . Laboratorio ‘Ormonoterapico | 50 compresse 206 —|] 300 — 
Nazionale 
Ni-Cor. . Giuliani _ 238. —| respinto 
dai 238 —| td 
248 —| id 
Neo-Valeriol .. Pennino _ 166, 40| 400 — 
Neoiodos . . . S.M.LT. occe 239, 65) 335 — 
ale 274,46) 350 — 
Narcopon i 72,80) 110,50 
ip Granelli 2 dale 197.15) 209 — 
12 fiale 181,50| 290 — 
gocce e compresse 127,15) 194 — 
Neojodo Ici. . Istituto Chemioterapico Ita-|1 fiela gr. 0,25 06 —| 97,50 
7 liano di dn 850 90, 60| 135,75 
id. gr. 0,75 123 —| 184,50 
id. gr. 1 132,50] 199,76 
Neocri Jo. . . 2 77,50) 124 — 
ocrisolo Toi Id Lea L'ala 104, 50| 167 — 
id, gr. 0,10 135 —| 216 — 
id. gr. 0,15 165,50) 248 — 
| id, gr. 0,290 196 —| 2094 — 
id. gr. 0,30 226,20) 328, 40 
id. gr. 0,40 257 —| 372,65 
‘ scatola 6 fiale 742, 50| 1113, 75. 
20 Ici 116 —| 174 -- 
Neo Ici Id. rpg 141,50) 212 -- 
id. gr. 0,60 . 161,50 242 -- 
id, gr. 0,75 178 —| 267 — 
id. gr. 0,90 190 --| 285 — 
serie adulti 589 —| 883 — 
id. forte 733 — 100 — 
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AUMENTO 
dI DEL PREZZO 
SPEOIALITÀ DITTA CONFEZIONI 
” 7 da Lire | a Lire 
Neargirolo Ici. . . . . . . . | Istituto Chemioterapico Ita. | fiale gr. 0,03 49, 50 m- 
liano id. gr. 0,05 5+,50| 87,20 
id. gr. 0,08 08 —| 106 — 
id. gr. 0,10 79 —| 127 — 
id. gr. 0,12 | 85,50) 137 — 
id. gr. 0,15 90,60] 145 — 
id. gr. 0,20 123,50) 199 — 
id. gr. 0,30 156, 60| 255 — 
id. gr. 0,40 181,60] 272 — 
serie adulti 557,50 804 — 
Nicospasmolo. . . . . .. .|Italfarmaso 20 compresse 320 —| 390 — 
. 6 fiale 320 —| 380 — 
gocce x 10 320 --| 380 — 
Neogil . . . . . . . . . . .|Cons. Neoter. Nazionale 50 cachets 198 —| 280 — 
Neocalcio. . . . .. . . . .*| Morgan 10 fiale 5 cc. 255, 75) 950 — 
5 fiale 10 ce. 255,76] 350 — 
Neofosfar . ........ Cons. Neot. Nazionale 16 fiale 1,6 cc. semplice 231 —| 320 -- 
i id. arsenicale 204 —| 370 — 
Î id. lecitinato 204 —| 370 — 
| 30 “compresse 247,50] 350 — 
Ortostenolo . . ......- ! Istituto Biochimico Ligure flacone 207 --| 476 — 
| © | fiale 204 —| 420 — 
Opopancreina . . . ....- Carlo Erba } _ 132 —| 212 — 
Opopeptol . . ......- Id. _ 181 —| 290 — 
Orchistenolo. |... ....- Negroni _ 162, 60] 196 — 
Ortojodina . . ......- Carlo. Erba gocce 175 —| 308 — 
Opostenol. . . . ..- LESSE Id. psstiglie 247 —.| 395 — 
discoidi x 247 —| 306 — 
Optofil | |... Istituto Farmacoterapico Ita- |flacone gr. 250 90 —| 350 — 
liano i E - 
Otoflavina . .......- Savio = 166"—| 230 — 
Opotricalciolo e Opotricalciolo | Rossini flacone 182 —| 266 — 
senza ferro ì 
Oral Difto . . . .... ..|Tstituto Sieroterapico Italiano _ 289 —| rospinto 
Omnergina . 0... Id. = 110 —| 1656 — 
Olozimolo . |... ...- Id. - 190 —| 270 — 
Osfil.  ........ Russi & C. normale 132 —| 210 — 
5 x inoolore 198 —| 320 — 
Osteovit e Osteovit 600. . . Id. flaconcino 10 ce 160 --| 195 — 
fiale 2 .ce. 200 —| 240 — 
Ortonevrol |. . ..... 0. Id. fiale 214, 50) 300 — 
Orofil'.‘. .....-.. - .|Industrie Chimico Farmaceuti- | _ 150 —| respinto 
che Italiane . 
Ormobyli . datto Farmacoterapico Ita- _ 168 —| 266 — 
lieno 
Oleosol Jotione . . . . . . .|Co-Fa ti _ 235 —| 270 — 
Oleo Cheuleo-ogeina' . . . . |Ttalfarmaco 10 fiale 1 ce. 198 —| 280 — 
: id. 2 ce. 231 —| 320 — 
id. 6 co. 330 —| 462 — 
Ì id. 10 co. 495 —| 050 — 
Optarson . aria ee Ma e | Co-Fa _ 266 —| 410 
OpoarsolCalcioo . . . . - - S.L.T. semplice e iodato 200 —| 280 — 
Opopeptovitamina . . . . - - Id. h = 198 —-| 280 — 
Ormogene. . ./. Italfarmeco | facone gr. 180 330 --| 530 — 
i ia fera } 480 — 
(L È L00+ + + | Istituto Biochimieo Ligure ! fiale 2 cc. 297 | 
rmocortina fiale 5 ce. 297 —-. 480 - - 
! flacone 20 ce. Ì 297 i 480 — 
6 > 396 --: 095 — 
Ormobandeina . . 0.0. LOR | Salo: pia 1 498 — 795— 
' 
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Orfivital.. 


Oftalmil . 
Oftalmocrismina . . 
Ozxiurose . 
Optonicuni . 
Ossiurina 

Oziucid . de 
Oftulmina Locatelli 
Olcobalsamina . . 
Osfer 


Olio vermifugo pietadiivo oa 


Ostelin . . 
Qvoplasmina 


Qvurogene Sofos. . 
OQvociclina P. 


Otopaidolo © Otolo . 


Odontostipsina 
Ovitot VW 2. 


Ovuli vaginali ull ‘itiotan 5 
Qvuleni. PE ce i lea RI 


Ormo-vitaminico calciofosjir 
Oleofosfina scmmpl. . 

Olio vermifugo Zilli . 
Ordenol. . 

Ovior 


Ormocor È 
Olio Isnurdi fosforato l 
Odontalgico Guzzoni . 
Ormonal Piam 
Orchipina. 

Olcolipina .. 

Ovocanfol 


Olio lecitinato . . 
Oxipirin . 


Punulene, 
Peptotodil . 
Pastiglie Madonna della Salute | 


Pastiglie thymomalt . 
Pometa dernanil Vita 


DITTA 


i Sinfa 


S.M.L.A. 

S.A.L.F.R.E.A 
. Tarieco 

Bracco 

Violeni 

Angelini 


. ; Del Saz & Filippini 
. | Del Piano 
. | Peyro 


i Industrie Chimico-Farmaceuti- 
i che Italiane 


. | Glaxo” 


| Vecchi & Piam 


Cooperativa Iarmaceutica 
Ciba 


D.E.C.A. 


Romuni 
F.IR.M.A. 
Rossini” 
Zavri 


‘| Camillo Corvi 


Menarini ‘ 
Zilli Enrico 
Manzoni 
Valens . 


Dessy 

| Isnardi 
Gazzoni 
Vecchi & Piam 


Ni: ld. 


' Colnaghi 


. | Zambeletti 


i Wassermann 


. i Cons. Neoter. Nazionale 


Montefarmaco 
> Ceccarelli 


| | Alberani 


. ! Heumoann 


Corlo. Erba 


I î AUMI 


ENTO 
Ù DEL PREZZO 
‘ CONFEZIONI 
i | da Lire| a Lire 
fiale 222,50) 206 — 
| seiroppo 222, 60] 310 — 
flacone gr. 180 214,60) 300 — 
. - na —| 88 
= 250 —| respint 
flacone 1 x 175 gr. 299 —| 365 — 
° * 230 —| 350 — 
= 100 —! respinto 
= 90, 75| ‘127 — 
= 132 —| 185 — 
= 250 —| respinto 
n 74 —| 100 — 
l era) 313 —| 380 — 
10 fiale 2 cc. 165 —| 250 — 
6 fiale 5 ce. 231 —| 3560 — 
oleose 198 —| 250 — 
= 165 —| 213 — 
5 fiale l ug. 790 —| 800 — 
.|1 fiala 5 mg. 492 —| 578 — 
Otolo 173 —| 240 — 
Otopaidolo -140 —| 1960 — 
an 165 —| 241 — 
5 fiale 1 ce. 172,60] 225 — 
6 ovuli 105 —| 236 — 
Ittiolo 3 % 149 | 210 —. 
id. 10% 165 —| 231 — 
id. e belladonna 149 —| 210 — 
argento 4 % 105 —| 231 — 
id. 8% 198 —| 280 — 
normale 268 —| 380 — 
forte 330 —| 460 — 
flacone grande 350 —| 450 — 
ni 49—| 70- 
= 363 —| 408 — 
fiale 1° grado 156,50] 250 — 
id. 2° grado 231 —| 369 — 
6 fiale 2 ce. 500 —| 600 — 
= 190 —| 265 — 
ni 100 —| respinto 
_ 204 —| 350 — 
10 fiale 2,5 ce 181,50} 250 — 
id: } 305,251 485 — 
12 fialo 1,5 cc. 190 —| 305 — 
id. 2,5 ce. 272 —| 485 — 
8 fiale 5 cc. 272 —| 496 — 
z Pri ‘190 —| 260 — 
20 compresse, semplice 172,50) 330 — 
4 compresse, semplice { 34,501 66-- 
20 compresse chinino 207 —| 490 — 
4 compresse. chinino i 41,40 Mh-- 
| _ 20 —| 160— 
| gocce 215 —| 300— 
bustina 4 pastiglie 9,90) 16— 
scatole di 20 pastiglie - 54,45) 786 — 
! cadeuna 2,50 4—- 
96 compresse 231 —| 320 — 
| PA 160 — 


< 


AUMENTO 
: ; ì DEL FIREZZO 
SPECIALITÀ i DITTA i CONFEZIONI vi i 
i ] 
Î da Lite a Lire 
i 
: n 
i je 
Pastiglie codeina, . . | Cerlo Erba 4 _ 90 —| 210 --. 
Pillole ‘Trinistrina. Td. ca 116 —| 161 — 
Pertossan. . Boniscontro & Gazzone = 190 —, 247 — 
Panatropa Hiormale: 5 Belfanti 100 compresse, normale 272,25) 320 — 
id. debole 231 —; 280 — 
Photodyn. ... ... Zi\liken 3 fiale 1,1 co, 198 —| 320 — 
id. 2,2 ce, 330 —) 530 — 
Proparsile . . . . . . . . . | Carlo Erba i 12 fiale 2 cc. 281 —| 3299 — 
Prurigal . . |... . .. . . | Fontanella | flacone gr. 60 210 —| rospinto 
Pillole galattogene . . . . . . | Carlo Erba | cui 94 —| 140 — 
Pillole contro tl nervoso Hcumann sE 390 —| 460 — 
Polvere antiasmatica . . Id. = 247 —| 60 — 
Pineina . i C.I.M.A. flaconi gr. 160 200 —| respinto 
Perfosfor . . Cutolo Ciaburri semplice e valerianato 198 —| 2798 — 
Pandin Calosi = 30 —-| 46 
Protolac . Id. ; = 214 —| 200 -- 
Pomata kin . Terap. del Kin tubo gr. 50 152 —| 213 —- 
Pastiglie alla codeina . . Manzoni _ 70 —| 92- 
P-chivit Istituto Bio- Chemioterapico ‘10 compresse de gr. 0,20 170 —| 204 —- 
% Torinese ; 10 fiale gr. 0,10 170 —| 204 — 
Pomata Antireumatica . . - Rossini | vasetto grande 248 —| 285 — 
Policalcica € . . .- | Offiter | = 210 —| respinto 
Peptozimasi SES S.A.P. dott. Coli - | 5 198 —| 250 — 
Penicillina 0. S. c. in olio e | Palma 300.000 U. 3500 —| 3750 --- 
cera i 
Peptogastrina . . . CI.M.A. I _ 198 —| 280 — 
Pastiglie Madonna della Nere Laboratorio Farmaci Ì ri î 66 —| 86 — 
Pepiodo 5 rel Locatelli gocco, fiale 1° 2° 3° grado 223 —|.312 — 
Palusil De Angeli 20 compresse da gr. 01,10 110 —| 192 — 
id. gr. 0,20 184 —| 220 — 
Panistogeno Parrella _ 230 —| 300. — 
Preanust . . Zamboletti 2 fiale 2 cc. 99 --| 150 — 
Protiama Partini A.M.S.A. 5 fielo 2 ce. 247,50) 350 —- 
10 id. 453,75) 550 — 
Peptone jodato . Zambeletti flacone gocca 247 —. 
| Postiglie Valda . . Pastival scatola . 104 — 
Parafen A Polifarma flacone gr. 250 350 — 
Pillole antibiliose P di Heumenn = SIE — 
Phosphorus . . + er Russi & C. 30 compresse - 220 — 
hu TI. ti Heumann 20 pillole 90 
Pillole balsamiche 100° pillole so 
Regni i = Itali ° 10 da 0,2. dia = 
7 Ns Istituto lemiot. Italiano compresse da gr. 0,25 _ 
Eentareolo 30 compresse da gr. '0,25 480 — 
id. gr. 0,01 130 — 
20 compresse da gr. 0,06 160 — 
i id. gr. 0,125 156, 75) 240 — 
ivi. Biochimici Sossi AD 578 —| 800 — 
Politi rr BG 578 —| 800 — 
A+D+B+C 576 —| 800 — 
minovalizzante 578 —| 800 -- 
endovena A D 350 --| 800 — 
I id, BC 350 —| 800 — 
| sciroppo TTO —| 800 — 
\ È O 5 
iglie 8. Carlo . . | Carevaggi - 82,50) 120 — 
Pastiglie S. Carlo LD. gold. GAl sa 206,25) 290 — 
Peptogastrol SAP. 
ca i Ravasini 3 fiale 2 mg. 552 —| 603 — 
Progeolin - id. 5 mg. © 1140 —|1368 — 
È id. 10 mg. 2160 -. [2592 — 
Id. 3 fialo 100 U. I 468 —| 562 — 
Pregnyl | id. 500 U. L 1140 —-|1368 — 
3 Id. 3 fiale 1 cc. 240 —-| 288 — 
* Pernameon.. . id. 2 ce, forte 9924 —| 1109 .— 
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Padutin Co-Fa 5 fiale ìl co. 270 —| 300 — 

fiacone 10 co. 663 —| 775 — 

> 20 confetti 609 -—| 850 — 

Pumslene iniezione. | Montefarmaco _ 130 - -| 310 — 

Pumilene chinina . . Id. bambini . 26 | 200 --- 

adulti 30 —| 240 — 

Prominal. . Bracco S. A. 10 compresse gr. 0,20 115 --| 170 — 

50 compresse gr. 0,20 602 --| 760 — 

Prormmnalette n Id. 30 compresse gr. 0,03 120 .--| 160 -- 

Piridacil . . . Id. 20 compresse 180 ---| 207 - 

Peptalia vitaminizzata . Istituto biochimico Ligure _ 198 --| 320 —- 

Pagliano sciroppo . Pagliano _ 99 .-| 140 — 

Pagliano polvere . . Id. 82, 60] 116 .- 

Pagliano cachet . Id. i _ 91 --| 127 — 

Pomata risolvente . Sinfa 3 _ 243,40) 300 — 

Psicdtonico sanat. . " Biochimici Sossi _ 346, 60| 490 --- 

Penicilsulfamicima pomutu . Antipiol _ 248 —| 297,60 

Peptositacoidina Laboratorio Alfa _ 247,50] 400 — 

Percalcina . S.A.L.F.R.E.A. _ 198 —| 240 —- 

Pulmazotyl.. Maestretti 10 fiale 2 ce. 282, 16| 450 — 

Pneuomon .. S.M.E.A. semplice: 10 fiale 2 co. 247,60) 971 — 

id. l cc. à 227,70] 342 — 

con chinino: 5 fiale | cc. 239,25) 359 — 

id. 2 ce. i 204 —| 396 — 

Peptocola. . . Robin c _ 320,70] 490 — 

Parulcine . ....... Id. fiale 2 co. 330 —| 429 — 

Piridina N. De Angeli 5 fiale 10 ce. 400 —| 600 — 

id. 5 cc. 200 —| 300 — 

Pental . Cons. Neoterapico Nazionale | flacone 231 —| 320 — 

fiale 26 —| 200 — 

Pertossivaccino . Farmitalia 6 fiale l ce. 201 —| 470 — 

Piovaccino . . ..... Id. 3 fiale 4 ce. 407 —| 650 — 

1 fiala 5 co. 48 —| 80— 

id. 10 ce. 92 —| 146 -- 

pomata gr. 30 140 —| 235 — 

id. gr. 10 77 -—| 130 — 

Pneuvaccino. . Id. 4 fiale 1 cc. 165 —| 265 — 

Prasmolina . . Id. A) 10 fiale 0,56 cc. 0% 297 --| 420 — 

B) 10 fiale 1 cc. 12,6%. 438, 9C). 600 — 

$) 10 fiale polvere 0,5 gr. 1150 —|2000 — 

Puertoss . Volpino _ 195, 6G| respinto 

172,50] la. 

Pepsiantiulcus. . n Carlevaro ia 930 —| 460 — 

Preparato Wassermann Wassermann flacone via orale 181,50] 225 — 

Postifofisina . Negroni 6 fiale 3 co. 200 —| 330 — 

, id. 6 00. 350 —| 577 — 

Progestemone . Farmitalia 3 fiale gr. 0,002 448 —| 470 — 

i id. gr. 0,005 920. —| 960 — 

id. gr. 0,010 1607 —|1740 — 

Puidovit . Italfarmaco _ 231 —| 370 — 

Pillole S. Fosca Eredi Bonci ra. 69 —| respinto 

Pandipan. . Sodini A. _ 132 —| 186 — 

Progal . . . Bulzacchi È 33 --| d6— 

Puralose . Off. Farmacol. Lombarde fiale 1° grado 198 --| 280 — 
id.2° grado 231 —.| 320 —. 

i id.3° grado 264 —| 370 — 

gocce 214 —| 300 — 

Purios epatico . . . ....|T.L.B.E.R. ; _ 231 —| 320 — 

Penicillina G in olio e cera. . . | Palma 3.000.000 U. 16.000 —|19.000 — 

Pnol. . Medix S. A. adulti 291 —| 320 — 

ca bambini 206 —| 200 — 

Paidostene . Paidostene ri 231 —| 920 — 

Beolet -_ 248 —| 360 — 


Passiflorile.. . 
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SPEOIALITÀ 


DITTA OONFEZIONI E Ì 
da Lire | a Lire 
Sl i i 
Pomata albula. Società Acque, Albule _ 107,25) 150 — 
Pomuta Energo . Italfarmaco _ 165 —|) 230 — 
Pangastrose. . . ... Taricco se 248 —| 2889 — 
Pituglandol. . . . Roche 3 fiale 149 —| 315 — 
6 fiale 264 —| 590 — 
Piodina . ....... Ravasini fiale 276 —| 330 — 
i gocoe 328 —| 390 — 
Panodorm . ... Co-Fa 132 —-| 170 
Prominal. Id. 10 compresse 115 --| 160 - 
È > 50 compresse 602 --| 450 —- 
Panflavina . . ..... Id. = 195 —| 230 - 
Pomata Midy e supposte . S.I.F.C.A. pomata 237,60] 283 — 
supposte 237,60] 306 . 
Preparato A Glaxo 3 fiale 310 —| 491 - 
| a fiale 575 —| 910 — 
flaconi 8 ue. 515 ---| 746 - 
25 capsule 520 ---| 819 — 
Pelonin Id. . .GOmpresse, 166 — | 300 --- 
ù Id. fiale © 156 --| 312 —- 
Pettoral Mariani . . . . . . | Laboratorio dei Farinaci _ 198 -..| 260 --- 
Panormyl Istituto Sieroterapia Emopoie- _ 380 —| 480 — 
tica : 
Penicillina squibb in olio e cera | Internazionale Terapeutici fiala 1 cc. da 300.000 2760 --|.3500 — 
id, 10 co. da 3.000.001) 16.000 —|18,.000 - 
Pillole purgative Mazzolini. . | Turi i _ 82,50) 115 — 
' Pasticche R. R. per la gola . . | Ragionieri - 20 — | respinto 
; | 100 —| ta 
Pasticche R. R per la tosse . . Id. - 30 —| ia. 
60 -—| ‘la. 
100 —| ta. 
ulmoserum Del Sez & Filippmi A AI —| 397 
Pana-sol . . . . . . . . . . | Panacca A _ 297 | 470 — 
Pastiglie contro le angine gen- | Aguzzi & Benedetti Dini * 19,80) 28 — 
giniti - stomatiti 
Pastiglie contro la tosse. . . Id. _ 10,80) 28 — 
Protocalcium . Angelini orale È 182 —| 255 — 
. ‘ fiale 1° e 2° grado 214 —| 250 — 
sie id. 3° grado 214 —| 300 — 
Pantosse . Istituto Scientifico delle Venezie _ 198 —| 320— 
Pinecol Laboratorio Porinelli i _ 149, 50] 210 — 
Pyridium Boehringer 12 tavolette 105 —| 290 — 
Pepsin gocce . A. Fiorini Ì _ 264 —| 270 — 
Puerol . . . Latronico . _ 172 --| 240 — 
Plasnovarina . Prod. Valero Opoterapici fiale, sciroppo 222 —| 355 -- 
Parotal . . . . . Jetjeuto Opoterapico Nazio. _ 440 —| 500 — 
nale 
; i ai li semplice 245 —| 300 — 
Peptarsina . . . . - Locatelli uso 246 |: > 
Pomata alla Penicillina aquibb | Iriternazionale Terapeutici uno esterno gr. 14,5 715 —| 705 — 
uso oftalmico gr. 3,6 500 —| 550 - 
Pulmosanolo Eufarma ni 214,60) 300 — 
Passibromopeptone. Feyro 2 208 —| respinto 
| Piperazina Midy - S.I.F.C.A. | _ 272,26) 354 — 
Pomata Pollini . C. Pollini I _ 192 —| 186 — 
Panacrina .. Glazo I _ 120 —| 240 —- 
Pal Ain » PHI CRFE 
6 fiale 10° ce. 297 397 — 
Polyon . . Baruffaldi Lucio | _ 208 —| 290 — 
Pancalcium . . Pro-Me-Te-0 semplice’ e granulare 276,50) 385 — 
Pastiglie S. Giusto . ato Farmacoterapico Trie- _ 55,25) 76 — 
stino 
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} cosa ° É É si "AUMENTO © 
, DEL PREZZO 
SPEOIALITÀ i DITTA 2 UVONFEZIONI 
r | da Liro| a Liré 
EE = = TERZA ROSSI: ve a sleae ai 
Î i 
Piocidina. | SALS ! pomate ì 130 —| 195 — 
nasale 190 —| 195 — 
| per impacchi 3 105 —| 295 — 
| auricolare 196 —| 295 — ‘ 
î ‘ ovuli 195 —| 295 — 
Pageol . . . . .- ... « . | Archifar. | _ 297,50) 416,60. 
Presojod Pregl . . ..... LCASA. I se; 176 —| 2560-—. 
Proveinasc Midy. . . . . . .|8.I.F.C.A. _ 217,80] 905 — 
Perandren . . . . . «| Ciba 4 fiale 5 mg. 478,50] 714 — 
! id. 10 mg. . 792 —|1218 — 
i -|2 fiale 25 mg. 910 —|1470 — 
Protocaleio . . | Siso 10 fiale 2 cc. 205 —| 957 — 
I id, 5 ce. 3603 —| 507 — 
. |5 fiale 10 cc. 290 —| 406 — 
Polvere Sedativa G. Priitelli . . | Giuseppo Frittelli 15 cachets 165 —| 235 — 
Pillole Purgative Zilli . . . . | Zilli Enrico i _ 49--| 70 - 
Peptozimina . . . . . . . . | Cooperativa Farmaceutica _ 165 —| 230 — 
Proteinal . - | Istituto Neoterapico Lombardo adulti: 3 fiale x 3 198 —| 280 — 
Si | 6 id. j 300 —| 420 — 
i | bambini: 3 fiale «< 1.5 173 —| 240 — 
i ji sid 275 —| 385 — 
Panovoidina. . | Zambeletti 12 fiale 1,6 ce. 173 —| 276 — 
i id. 2,5 ce. 250 —| 400 — 
: 6 fiale 5 cc. . 250 —|- 400 — 
Panovoidina Metilarsinata . . ! rd. 12 fiele 1,5 ce. 190 —} 305 — 
. id. 2,5 cc. 272 —| 435 — 
$ 6 fiale 5 ce. | 272 —| 435 — 
Pumolîo 0/02... + + | 8.1.5.0. ! soluziono 157 —| 236 — 
1 fiale 1° grado 170 —| 256 — 
! id. 2° grado 202 —| 303 — 
i id. 3° grado 233 —| 348 — 
Prescrizione DID.) . . 1 Manetti & Roberis normale gr. 55 107 —| 150 — 
- i id. gr. 150 248 —| 350 — 
forte gr. 150 272 —| 3860 — 
Paidontolo . . . . . . + + | Menarini tubetto gr. 10 132 —| 185 — 
Pastiglie Bernrdi . . .°. - | Berardi 7 _ 15 —-| 30—- 
Purgante vegetale a base di mun- | Martorana Vincenzo busta gr. 25 19,80] 28 — 
na i 
Peptoiodina. . i Sidi gocce 193 —| 270 — 
fialo 1° grado 190 —| 266 — 
id. 2° grado 206 —| 288 — 
| id. 3° grado 2399 —| 335 — 
Pastiglie contro lu tosse. . - | Camillo Duprè scatola di 30 pastiglie 82,50) 110 — 
Papatropina . . . . . + | Sigurtà 20 compresse 366--| 400 — 
Placidolo |< ./././...- Id. _ 225 —| 275 — 
Prontamina  . . 0. . ‘+ + | I.B.I.S. _ 100 —| 105 — 
Perchinina . . . . ‘+ + | Zambeletti 3 fiale 2 ce. 190 —| 205 — 
Ì .| 20 compresse 250 —| 310 — 
Plasmamide . . .. . . . - | Vismara _. 100 —| 17530 
Piper-Iodina . . . . . . . + ' Istituto Romano Biochimico |confeziono da 50 ce. 360 —| 504 — 
: 10 fiale 1 ce. 300 —-| 420 — 
5 fiale 5 ce. 360 —| 450 -— 
sciroppo Ars 218 —| 302 —. 
Peptogerinea 00 | Guidotti _ 206,25) 290 — 
Purgante Gazzoni . ! Gazzoni _ 21,46] 26 — 
Policalcioarseno . ; Canforamina 10 fiale 3 ce. 239 —| 310 — 
id. 5 cc. 258 —| 276 — 
i id. 10 ce. 946, 50] 465 — 
Pectosan . de: . | Dornpè Ademi _ 207 —| 200 — 
. Pusticche antisteriche . +. + « | 8. Maria Novella _ 74,25) 105 — 
Polietonal. . . ! Isnardi Pietro flacone gr. 180 335 —| 355 — 
Piosol . .. . | Sclavo | pomata, polvere 6 fiale 5 ce. | 150 —| 200 — 
Î 2 fiale 15 co. 10 fiale 1 co, 
Pepsina clo idrica . . Colnaghi -_ 198 --| 280 — 
Pantoidina.. . : Borromeo - 214,50] 254 — 
i 
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Pomata L.P.B. alla Penicillina 
Protocal Semplice . . 


ARA 
Prescrizione AAA. . | . > + 


Progen. . . .. at A 
Paratiroidina Vassale drag 


Prosifofisina . . 


Peptoproteasi . . . 
Pomata antisettica . - 
Pustiglie Laros .. 
Pelonin-Amide 


Profisen . . 
Perlutan . 


Pentakos . . 


Quinisal . 
Quinby . . + 


Quiricurdina Nativello . . 


Rinazina . . 
Rim... 


Recresal 
Rigeneratore Difco . . ... . 


Rubiod 0. 
Robil LL 
Rectocalmine .. + . 
Rebionarsenicale. . . 

Rebion con noce vomica . - + 
Rebion pomata . . . » 
Rebion. . 
Rigencratore . . . - + 
Roburol 


Rinoflavin.. . |... -- 
Resolutin. . <<... 


Graglia 


..| Rotta 


Volpino 
Manetti & Roberts 


Belfanti 
Id. 


Id. 


Id. 
Ttallarmaco 
Cooperativa Farmaceutica 
Glaxo 


Dessy 
Boehringer 


Maggioni 


Boshringer 
Melizia 


| Granelli 


R 


Maggioni 
Agenzia Generale Italiana Far- 
maceutici 


Zilliken 
Fiorini 


Cutolo Ciaburri 


Mosca 
Foscama 
Id. 
Id. 
Id. 
Fiorini . 
Istiluto Carlevaro 


Savio ’ 
Russi & 0. 


gr. 20 

10 fiale 2 co. 
6 fiale 5 co. 
5 fiale 10 co. 


normale gr, 60 
id. gr. 160 
forte gr. 150 


50 compresse 
6 fiale 1,5 co. 
1 fiala 10 co, 
gocce 30 co. 
6 fiale 1 co. 
50 compresse 
gocce co. 15 


fiale, normale 

id. forte 

compresse 

5 fiale 1 cc. 

550 U.I. Perletan 20 
1000 U. I. Perlatan 16 
gocce Perlatan 15 

0 fiale Perlotan 18 

5 supposte 

Perlatan 10.000, 2 fiale 
Perlatan 50.000, 1 fiala 


| Perlatan calcio 


iid. 
120 corpese 


Consorzio Nooterap. Nazionale : 


i 10 compresse 


12 fiale 15 ce. 
3 co. 


20 hombons 
2 bombuns 


adulti 
bambini 


fiale 

sciroppo con stricnina gr. 180 
id. piccolo 

fiale con e senza stricnina 


1 fiala 
| 3 fiale 
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Ù 

Rin-olio. . .....,. . | Ganzina-- _ 112, 50] 180 — 

Rubiarol . . .i...... Maestretti 20 compresse 181 —| 253 — 

4 . | 40 compresse 297 —| 416 — 

Redoca! . .....°....|Pegni Laboratorio Farmaco: cn 140 —| respinto 
ci logico Toscano 

Rabarbaro composto Pierandrei | Pierandrei | pillole 123,75] 200 — 

Rinopumilene . . ... . | Montefarmaco _ 100 —| 200 — 

Regonol . .........|Curti Vittorio | ra {| 206 —| 207 — 

Rabarbarot . . ....... Id. | = 108 —| 247 — 

Reumarirol . . . ..... .|Castoldi Ì _ 165 —| 330 — 

Rivanolo. .........|Co-Fa | _ 267, 20| 295 — 

Rinovaccino . ........ Fermita}ia i tubo pomata gr. 3 92 —| 150 — 

Rofrina . ......... Td. 20 compresse gr, 0,55 97 —| 560 — 

4 compresse gr. 0,65 : 22—| 983 — 

Rodina... ......- Id. i 20 compresse 0,b 66 — | 100 — 

5 compresse 0,6 13,10) 19— 

Rubilio .......... Id. 6 fiale 3 co.1% 268 —| 492 — 

; 12 fiale 3 c0. 10 % 624 —| 840 — 

Rutonale . <.<... .....%. Id. 20 compresse 0,20 179 —| 270 — 

Roburogeno ........4|Garroni _ 230 —| 200 — 

Reumajodin ....... . | Itelfarmaco | 10 fiale 2 ce. 269 —| 306 — 

id. 5 cc. 311 —| 490 — 

5 fiale 10 ce. 311 —| 480 — 

Revasa . . ......... Co-Fa _ 165 —| 215 — 

Robion .......... Aguzzi Benedetti | —_ 198 —| 320 — 

Romarsolo Paolini . .... Laboratorio Marsicano ==; 206 —| 275 — 

Robeina Soave . .... . + | Prodotti Soave | _ 208 —| 250 — 

Rosaltea . . . . ......|Sant'Oberto i _ 80 —| respinto 

Rabarbare . \....... AF.A. = 272 —| 40 — 

Reumina. .... . + + + + | Medicamenta Sai 186 —| 291 — 

Rubiazol . . ... ‘0.0. + | Maestretti i = 170 —| 238 — 

Romanyl . . ..\..... *. | Archifar | = 198 —| 280 — 

Rinostil . . . .......|Laboratori Deca | ca 196 —| 230 — 

Rinoleina . . . ......|Granelli pomata: tubo piccolo | 90,76] 121,35 

tubo grande 145,50| 194 — 

liquida: flaconò piccolo 115,50] 145,50 

flacone grande 165 —| 194— 

i pomata con efedrina 99 —| 140 — 

liquida con efedrina 105 —| 194 — 

Rbuol ....... + | BT.68.0. ! semplice: 1° grado 244 —i 92 — 

i 2° grado F | 288 —| 404— 

3° grado 370 —| 516 — 

: composto: ) l° grado 260 —| 304 — 

| 29 grado 310 —| 497 — 

| 3° grado 997 —| 555 — 

Riboflavina . . ....... { Glexo i _ 150 —| 250 — 

Reburgal . . ........|Gentili ! 10 fiale 2 ce. | 290 —| 346— 

” | 6 fiale B ce. 263, 60! 396 — 

Regonerol . ........|Curti Vittorio ; - 214 —| 297 — 

Rosalene . . ....... . | Schiapparelli | facone | 198 280 — 

Ricinol . ......... Compagnia Terapeutica Na-; | bettiglia grande 59,40) 84 — 

' | zionale pi | id. piccola 44,65 60 — 

Rinopinivilina . . . . . . .|Braglia itubo 10 ce. 150 —| 180 — 

Roblasan ..........4Zanoni flacone 198 —| 320 — 

; Î fiale 1° grado 148 —| 240 — 

id. 2° grado 198 —| 320 — 

id. 3° grado 204 —| 420 — 

sciroppo 165 —| 260 — 
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| AUMENTO 
% j DEL PREZZO 
(SPECIALITÀ } DITTA CONFEZIONI i PR 
I | ” de Lire | a Lire 
Septojod . . ........|Icacs 10 fiale 1 co. 300 — 
. id. 2 co. 338 — 
id. 5 ce. 393 — 
Selecton ..- ........ Concessionaria ligure = 298 — 
Solfiocaina . . . .... . +. | BIF.C.A. i - ‘2 — 
Sanuthè |... ....... Id. -_ -92—- 
Sanadon . .. ....... Id. _ 200 — 
Sciroppo Romani al lactocreo- | L. Romani = 278 — 
soto 
Santal Monal. . . ..... Granelli al bleu di metilene 300 — , 
alle sulfamide 350 — 
Sedotuesina . . . .0....|8.LS0. = 204 — 
S-I-M.......0. Macchia & F. 10 fiale 2 ce. 320 — 
Bedamon . . L......- P.I.C.E.F. _ z1- 
Streptal . ......... Locatelli compresse 216-— 
pomata 194 — 
Sciroppo composto ipofosfiti . | Molteni i 160 — 
Stafilokil pomata e Staflokil S | Russi tubo gr. 30 146 — 
id. gr. 30 155 — 
Sedorina . . ........ Omikron Gagliardi _ 490 — 
Sincolin . . ........ Singal Jatros i semplice e composto 380 — 
Salicarfene ...... + «+ - | Carlo Erba | semplice, flacone grande 375 — 
Serogeno . . ........ Farmaco. Galenico Romano sciroppo 460 — 
È fiale 10 x 2 ce. 420 — 
Spasmosyl . . ....... Giuliani 20 discoidi respinto: 
Salicanfene iodato ..... Carlo Erba _ 230 — 
Stemarsol ........- Sieroterapios Milanese = 3560 — 
Sciroppo Melise .....-. Giuliani semplice 280 — 
i con efedrina 280 —. 
Stenosan <<... «Carlo Erba bi _ 197 — 
Sedonil . ........- Prochena sciroppo 185 — 
Sigarette Etiopia . . .... ‘Carlo Erba - 160 — 
Sigarette Stramonio . . . . . Id. _ 164 — 
Salicanfene . . . ...... Id. _ 185 — 
Sedival. <<. .......+ Id. tubetto di 10 discoidi 137 — 
i id. 20 discoidi 2A0 — 
Sedoflorina |... .....- Prochene sciroppo 260 — 
‘e compresso 350 — 
Sciroppo oreosotale . . . . . Savis _ 185 — 
Soluseptale |... .....- Farmitalia polvere gr. 10 350 — 
Stovarsolo uso umano sodico . Id. 1 fialo 0,5 140 — 
| id. gr. 1 185 — 
id. gr. 1,6 230 — 
5 fiale gr. 0,5 640 — 
id. gr. l 830 — 
I id. gr. 1,6 1085 — 
i 14 compresse gr. 0,28 950 — 
Stovarsolo uso veterinario. . © Id. 20 compresse 240 —- 
Stovarsolo sodico veterinario ! Id. ‘ | 5 fiale gr. o 50 445 — 
i id .gr. 1 60 — 
id. gr. 1,6 720 — 
Samagor . LL Heumann { = 400 — 
Solujodin. . . ......- C.I.M.A. Ì = somiito 
i td. 
| ‘fi 271 — 
Sedotonico concentrato . . SA.LT. a cone 290 
Sciroppo Madonna della Neve Laboratorio dei Farmaci Ì - Ti 
_ 271 — 
Sifoo LL Calosi sia 
Soluzione Kim . . ....- Terapeutics del Kin flacone gr. 200 > 


Sargulaotine . . . .-- + . | Manzoni flacone 


AUMENTO 
| DEL PREZZO 
SPECIALITÀ i DITTA CONFEZIONI 5 
i | da Lire| @ Lire 
I i Ì î 
Siroc Consorzio Neot. Nezionale _ 214,60) 300.— 
Sedober - 231 —| 320 — 
Settizon Id. _ 2293 —| 310 — 
Sedopertal Id. 1 _ i 207 —| 420— 
Sciroppo Corvi Camillo Corvi flacone gr. 130 | 198 —; 280 — 
Sterovit Cons. Neot. Nazionale id. 10 ce. 300 —| 360 — 
| ovalettà 40 granuli 360 —| 430 — 
Scirippo fosfoiodarsenicale . . | Savio . _ | 156,75) 216 — 
sermone composto agli ipofo- | Guidotti flacone gr. 200 140,25) 196 — 
efiti k S | 
Stolar . . . | Bonevia & Negri Ì _ | 350—- respinto 
Streptosil . | De Angeli tubo compresse 121 —| 170 — 
| pomute 130 —| 182 — 
polvere 121 —| 170 — 
| chirurgico 95 —' 195 — 
! ! Rinostreptosil 80 —;| 112 — 
Ì 5 fiale 6 ce. 198 —| 280 — 
id. 10 cc. 215 —| 300 — 
Securodorm . . Sigurtà 10 compresse 156 —! 250 — 
Sedativa . . Zambeletti { 6 fiale 1 ce. 123,75] 175 — 
12 fiole l ce. 209 —| 300 — 
Sangostop . .... Schiapparelli 1 fiala 10 ce. 1239 —| 148 — 
4 fiale: 10 co. 412 —| 500 — 
| 12 fiale 10 ce. 825 —| 870 — 
flacone 60 ce. | 330 —| 395 — 
id. 150 cc. 495 —| 600— 
Salsapariglia iodurata . . . . | Carlevaro _ 198 —| 280 — 
Solfarin . . . . i Farmaceutici Genovesi _ 130 —| respinto 
Sedotussarn i... | Laboratori Sedipno]l flacone gr. 180 207 —| 290 — 
Solfo Antraco cachet . . Savio - 189 —| 265 — 
Sulfacodene Lepetit tubetto 20 compresse 200 —| 300 — 
Sedativo L06040. SM.LT. sciroppo 256,40) 350 — 
Stenocomina.. Gentili semplice e calcica 12 fiale 200. | 270 —| 430 — 
.Sonno . . Lepotit bustina di 2 compresse 16,50 23 — 
. astuccio di 4 compresse 33 —| 50—- 
San alepsi . | Russi & C. supposte tipo debole 198 —| 310 — 
i id. forte 222,75) 345 — 
i 50 pillole 247,50) 400 — 
Supposte antiemorroidali . . . | Heurann - 330 —| 450 — 
Supposte Fest. . AE Recordati : 10 supposte 200 —| 280 — 
Sinilgine Nardoni. . . .. Granelli È 12 fiale, 1,25 ce. -165 —| 200 — 
Sciroppo Corsini (fosfocolo) Id. flacone gr. 200 198 —| 2860 — 
Strcp.tosil Tiazolo . ..... De Angeli 5 fiale 20% 155 —| 220 — 
12 candelette 174 —| 240 — 
polvere 106 —| 150 — 
Streptosil- Piridina . .... Id. 20 compresse 272 —| 360 — 
10 compresse 135 —| 190 — 
5 fiale 5 9 291 —| 310 — 
3 fiale 20% 277 —| 390— 
Sedomensolo Recordati confetti 200 —| 330 — 
supposte 231 —| 370 — 
Sulfor Fism Jodato Fism - 270 —| 3900 — 
Sinua con Efedrina, . Pramed sciroppo gr. 200 175 —| 385 — 
Sulforamina jodata Fism -_ 412,50] 460 — 
Sulfocolloidale Savio occe 204 —| 280 — 
ale 295 —| 320— 
Solarsina AF.A. _ | 198 —| 260— 
Spirichina . . . . ‘| Consorzio Neot. Nazionale 2 tubetti 10 compresse | 346 —| respinto 
Strionoestrode . . A.F.A. _ RO —| respinto 
È 65 —| la 
Scedalgina Industrie Chimico-farmaceuti. | = 200, 25] 260 — 
P che Italiane 
Nedo ia alii Laboratorio chimico Lombardo _ 220 — 30 
Sanatussia <<... C.I.M.A. 36 pilloJe 198 —| 280 — 
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AUMENTO 
DEL PREZZO 
SPECIALITÀ DITTA Ù CONFEZIONI 
Î da Lire | @ Lire 
si Î = i Î 
Supercarbone Ruffini S.I.C.M.A. 35 boli 120 —| 230 — 
Solantyl . /........ Laboratori Macstretti compresse 190 —| 400 — 
Siliplastina ....... Id. = 130 —| 182 — 
Sterogil . ......... Id. | 1 flacone 10 ce. 225 —| 380 — 
Sterogil 15... ... Id. | 1 fiale 16 mg. 295 —| 448 — 
Sincortiyl . . . ....... Id. | fiale 2 mg. 400 —| 800 — 
id. 6 mg. 800 —|1.600 — 
id. 10 mg. 1.400 —;2.880 — 
Sterandryl Perlinguale. . . . Id. | 20 compresse 675 —|1.350 — 
Sereno... Id. soluzione 198 —| 280 — 
compresse - 198 —| 280 — 
Sterandryl . . ...... Td. 4 fiale 6 mg. 594 —| 951 — 
id. 10 mg. 990 — 1.584 — 
2 fiale 25 mg. 1.122 —|1.7090 — 
Sedo-Gynoestryl . . . .... Id. soluzione 228 —| 363 — 
Strychnal . ....... Id. flncone di 50 granuli 181 —| 270 — 
È 12 fiule I ce. 218 —| 325 — 
20 fiale oftalm. » | 363 —| 528 — 
Sulfamitina . ....... Laboratori C.T. tubo gr. 20 160 —| 192 — 
scatola di 6 ovuli 930 —| 399 — 
id. 10 ovuli 430 —| 516 — 
Sedantrina . .......- Serono 8 fiale 5 ce. intramuscolari 198 —| 280 — 
id. endovenose 248 —| 350 — 
Sinosan . 406» Istituto Biochimico Ligure _ 198 —| 280 — 
Sedal. . L06104 Ellemm —_ 105 —| 230 — 
Bio dial dd Zanoni - = 148 —| 210 — 
Sitacoidina . A.L.F.A. Laboratorio se | 247 —| 400 — 
Sunabrone . ......- S.A.L.F.R.E.A. sciroppo semplice 198 —| 240 — 
id. con codeina 247 —| 300 — 
id. con efedrina 247 —| 300 — 
Soluzioni iodoiodurate è Id. 1° grado 132 —| 166 — 
2° grado 132 —| 185 — 
Spasmagolo .......- Esti = 160 —| respinto 
è 180 —| id. 
125 —| 14, 
Sali di frutta . . |... ... Alberani = 188 —| 250 — 
Sedotyol . LL. Maestretti gr. 35 99 —| 140 — 
Sedopeptina . . ...... IA. _ 200 —| respinto 
Sereno... Id. soluzione e compresse 189 —| 265 — 
Sciroppo Robin . ... .... Robin flacone 200, 26) 326 — 
Sulfoiodol . ........ Id. fiale 394 —| 436 — 
granulare 263, 15) 393 — 
Stricnarsitol Id. .| fiale. 2 ce. 283,80) 300 — 
Soluseptalina . . ...... Formitalia 5 fiale 5ce. 6 % 174 —| 250 — 
Sonerile | 0... Id, 20 compresse da gr. 0,10 116 —| 150 — 
Belé °° Id. _ . 165 —| 250 — 
Soluseptale Crema. . . . . Id. polvere gr. 10 207 —| 350 — 
di tubetto crema gr. 30 207 —| 350 — 
StAbestrol Id. 20 compresse da mg. 0,5 287 —| 300 — 
d id. mg. 2 ' 690 —| 720 — 
5 fiale mg. 0,5 287 —| 300 — 
id. mg. 2,6 460 —| 480 — 
Stovarsolo uso umano Id. 14 compresse da gr. 0,26: 222 —| 310 — 
28 compresse da gr. 0,25 370 —| 510 — 
50 compresse dea gr. 0,05 198 —| 280 — 
80 compresse do gr. 0,01 165 —| 230 — 
200 compresse da gr. 0,01 204 —| 370 — 
Stafilovaccino | <.<. { Id. : 6 fiale 1 cc. 330 —| 530 — 
Sanedrina pa ARI A Td. 1 10 compresse 0,025 165 —| 231 — 
ina iniettabile e si Id. ‘6 finle 1 ce. 25 % iniettabile | 1931 —| 210 — 
Sanedrina iniaabile e. oleose' :-! flacone gr. 30 2 % oleosa 131 —| 210— 
Stovaina  . . ... | Id. | 18 compresse gr. 0,002 66 —| 1056 — 
Sciroppo Italfarmaco Italfarmaco _ 210,50) 350 — 
Sirolo adulti . . . .... Ist. Terapeutico Ambrosiano = 147,50] 210 — 
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Solvo . LL. 
Sinerinolo preipofisi ovarico 
Sincrinolo preipofisi ortitico . 
Strofantene . . ... . 
Sciroppo Merok' all Efetonina - 
Sciroppo Ava alla Efedrina. 
Simesalgina . . . è î 


Symphil . . 5 
Sciroppo Negri . . 
Sanaspasmina 
Stngrenina . 


Sali iodati Tamerici 
Surretal. . ui 
Sciroppo Anfena. 
Segalina Soave 
Sterosan unguento 
Salifenil . . 
Saltrati Rodell 


Selvanella 
Senasalus 
. Solarsinu Afa 


Sulfiode 


Sulfosiltiazoloametilato 
Sin-eatrol Ici 


Sinbios Ici 


Solfiozina 


Saccaromicetina . 


Sciroppo Galli al bromoformio | 
composto 


Silubin. . 


Sterocal 
Sipcamina 
Sali Kruchen . . 


Sciroppo al lactocreosoto 
Streptosil tiazolo ametilato 


Strocolo 


‘ Spasmolo. . 


Ist. ‘Tl'erapeutico Ambrosiano 


i Husci 


Id. 
Bosio 
Bracco $. A. 
De Martini 
Simes 


Del Saz e Filippini 
Granelli . 

Chimica 8. Peolo 
Recordati 


Terme Montecatini 

Ist. Opoterapico Nazionale 
Angelini 

Prodotti Soave 


| Geygy 


Peyro 
Manetti & Roberts 


Sant'Oberto 
Ia. 
A.F.A. 


Vita Farm 


Giuliani 
Ist. Chemioterapico 


Id. 


Sifca - 


S.A.I.8. 
Dott. F. Galli 


Icasa 


Istituto Grippa 
S.I.F.C.A. 


Manzoni 


CLerafogli 


De Angeli 


Rossi Farmac. 


Canforamine 
Zarri 


Italiano | 


flacone gr. 190 


fiale 
compresse 


16 compresse 


| fiacone 10 ce. 


id. 30 ce. 
5 fiele 1 ce 


progressiva fiale 50 


pacco gr. 240 


| id. gr. 600 


usta gr. 88 


finle 1° grado 
id. 2° grado 
Stricnosolarsina 
Iodosolarsine 
Valerosolarsina 


5 fiale mg. 0,5 
id. mg. 1 
id. mg. 2,5 
pomete gr. 20 
compresse 20 
fiale 3 x 0,025 
id. 2 x 0,050 
semplice: gocce 
fille di 
viteminica: gocce 
fiale > 


10 fiale 1,2 cc. 
id. 2,3 co. 


piccolo 

grande 

flacone gr. 210 

10 compresse da gr. 0,50 


18 compresse da gr. 0,50 
12 compresse da gr 0, 126 


bambini 
adulti 


10 fiale 8 cc. 
id. 10 co. 


respinto 
ld. 
260 — 


330 — - 


290 — 
290 — 
290 i 
255 — 
286 — 
250 — 
225 —- 
300 — 
900, — 
225 — 
165 — 
484 — 
484 — 
460 — 
425 — 
429 — 
483 — 
280 — 
250 — 


400 — 
462 — 
255 — 
508 — 
140 — 
290 — 
242 — 
188 — 


933 — 
116 — 


230 — 
200 — 


422 — 


400 — 
550 — 


BPEOIALITÀ DITTA v 
Salisod ....... Id. 
} 
Stiloidi per tori e per bovine al i Id. 
tribacillolo 
Solvobil . . . . ! Recordati 
Secretolo . . | Gentili 
I 
Solerosina Mosca 
Sclerosina ! Id. A 
Sodiopirina | Lab. Ormonoterapico Nazio. 


Sulfamid-Rinina 
Sierotonico . . 
Salicaril . 0.5 


Terpenina Sossi 
T'iodermina Sossi . . 
Tachidrolo . . 
Tirovarina 
Tonofosfol 


Tussamag 
Tonergil . . . 
Tela Arnica 
Timolene 
Tetracalcium fiale da 2, 5, 10 co. 
Tioseptale RE 
Trijodina . . . .. 


Tomolazin liquore purgativo . 
Tonico Kin Scirop. . 
Tonico al Pancrinol . . . . 


Triferriodina semplice e arseni- 
cale 


Tribor 2/00 
Thosanol . . " 
Timoiodina 

* Terpilene 

Teocol . . 


Tiroidina Zambeletti 
Tonocardion 
Triargoftavin . . 
Tecmal Colangelo 
Tiroide A 
Tolusot 


The contro è mali della vescica 
e dei reni 


nale 
S. Maria Novella 


: Selavo 


Colnaghi 


Biochimici Sossi 
Id. 

Carlo Erba 

Zambeletti 

Farmacia Rossi 


Zilliken 
Carlo Erba 
Id. 
C.I.M.A. 
Locatelli 
Fermitalia 
S.A.L.T. 


Laboratorio dei Farmeci 
Laboratorio del Kin 
Maestrotti 


Savio 


Guidotti 
Istituto Chimico Italiano 
Mosca 

Id. 


Consorzio Neoterapico Nazio- 


- nele 

Zambéletti 

Istituto Bioterapieo Carlevaro 
Savio 


| Colangelo Quercia 


Vister Vismara 
Heumann * 
Id. 


AUMENTO 
DEI PREZZO 
CONFEZIONI 

da Lire | a Lire 
Soluzione 10 %: 10 fiale 1 ce. | 132 —| 185 — 
5 fiale 8 cc. 4 132 —| 185 — 
id. 10 cc. 149 —| 250 — 
id. 20 co. 198 —! 280 — 
sciroppo 209 —| 293 — 
soluzione 5 %: 5 fiale 5 co. 192 —| 185 — 
id. 10 co: 149 —| 250 — 
id. 20 ce. 200 —| 280 — 
granulare 231 —| 929 — 
— 149. 180 — 
flacone, sciroppo 223 —| 356 — 
pillole i 214 —| 345 — 
fiacone gr. 160 i 250 376 — 
40 compresse 250. —| 375 — 
compresse | 291 —| 323 -_ 
5 ce. i 412 576 
flacone gr. 100 i 116,601 173 — 
i -_ i 150 —| respinto 
i 8 fiale 10 co. 350 -—. 400 — 
ni flacone gr. 20 105 —.; 230 — 
= 150 — 3560 — 
= 175 —; 385 — 
= | 198 --i 316 — 
I = I 174 —| 244 — 
Ì =a | 150 —| respinto 

Il 160 —| da. 

| I50 —| da. 

| 100 —| ta. 
| = 279 | 330 — 
| sciroppo 200 —; 416 —- 
; - 3 —| 4- 
I - 215 —| 300 
per i tre tipi | 272 —| 381 — 
= 949 —| 420 — 
fiale | 297 —| 370 — 
gocce flacone 256,75) 330 — 
a 291 —| 300 — 
flacone gr. 200 | 291 —| 929 — 
semplice 227,50) 360 — 
concentrato 300 —| 360 — 
per entrambi i tipi | 108 —| 280 — 
i flacone 247,50) 347 — 
_ 198 —| 900 — 
— 217 —| 306 — 
dai 217 —| 305 +— 
_ i 900 —| 460 — 
compresse 148 —| 224 — 
i - | 291 —| 340 — 
_ | 189, 10) 265 — 
20 compresso i 160 —| 280 — 
a: ! 1158 —| 276 — 
= i 412 —| 575 — 
= 198 —| 280 — 
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I AUMENTO 
h DEL PREZZO 
SPEOIALITÀ I DITTA î CONFEZIONI E 
da Lire | @ Lire 
Thiodina. . ....... Ogna adulti 198 —| 290 — 
bambini 156,75! 220 — 
Tapolelto vaginali alla penicil. | Braglia = 300 —| 360 — 
ina 
Theobromina iodata Ganzina i _ 200 —| 300 — 
Tavolette antinfluenzali Id. | _ 198 —| 310 — 
Tazol LL Maestretti fiacone di 50 compresse 150, 15| 240 — 
Teobromina salf-teobromal-fo- | Self _ 239 —| 460 — 
sfo-teobromina î 
Thyreogil . Manzoni 30 compresse 0,10 120 —| 290 — 
Teosclerina . . . . . +. . -. | Morgen fiale, compresse 239,26) 980 — 
Tetravaccino T.A.B. Ch. . . | Bruschetiini 5 fiale 1 co. 165 —| 2606 — 
R id.10 co. 577 —| 900 — 
Tiocone Piam Vecchi & Piam -_ 161,50] 250 — 
Tio Aristosan . . . ... Sigurtà _ " 325 —| 400 — 
Tusscdasi A.F.A. sciroppo 198 —| 260 — 
Tiocalcium . . S.I.T. _ 198 —| 280 — 
Trifenil L00004 Trtiato Farmacoterapico Ita-|la fiala 72,60) 116 — 
iano 
Tinagar 00 Laboratori C.T. fiacone gr. 150 300 —! 300 — 
20 confetti 200 —| 240 — 
30 compresse 300 —| 300 — 
fiacone gr. 120 230 —| 2760 — 
Tinatussil . . . . .- Id. flacone gr. 120 200 —| 240 — 
id. gr. 170 280 —| 336 — 
Tonocordis |... .....- Sadors fiale e gocce 220 —| respinto 
198 —| la 
Tiocosol Sacip cla 181 —| 250 — 
Tiocord LL. Ellem | gocce 192 —| 185—- 
I fiale 99 —| 140 — 
Tiolamina ........ i Id. gocce 298 —| 370 — 
fiale 1° grado 298 —| 370 — 
id. 2° grado -390 —| 435 — 
T'iosol Piretogeno . . . . . - Id. fiale 1° grado 330 —| 400 — 
id. 2° grado 412,50] 405 — 
id. 3° grado 660 —i| 790 — 
Tiosol . . Id. gocce 206 —| 280 — 
‘ fiale 1° grado 198 —| 280 — 
È id. 2° grado 248 —| 350 — 
Trofene Castoldi semplice 248 —| 350 — 
gomenolato 264 3560 — 
Tetraiodo Farmacosmici . _ 184 —| 250 — 
Tonammina Uti Unione Terapoutica Italiana |fiale 256 —|-315 — 
gocce 239 —| 300 — 
Thiopan . . F.I.S.M. _ 198 —| respioto 
Testabios Lachilo fiale 4 x 0,005 500 —| 620 — 
id. 4 x 0,010 850 —|1020 — 
i id. 2 Xx 0,025 1000 —|1200 — 
lL'onorvit E.S.T.I. 36 confetti 280 —| 336 — 
I 8 fiole l ce. 250 —|} 300 — 
} | id, 2 ce. 300 —| 300 — 
Tioscptale . | Farmitalia {20 compresse da gr. 0,50 270 —| 350 — 
| jid. 0,25 148 —| 210 — 
| | 6 fiale 5 ce. 5% 220 —| 330 — 
3 fiale 5 ce. 20 % 237 —| 320 — 
id. 10 ce. 10 % 237 —| 330 — 
10 cornpresse da gr. 0,50 138 —| 210 — 
i polvere gr. 10 225 —| 300 — 
h 6 ovuli gr. 1 400 —| 480 — 
| pomata gr. 30 119 A 250 — 
Pestosterone Parmitalia Id. 3 fiale 5° mg. 520 —| respinto 
‘id. 10 mg. 890 —| id 
| 2 fiele 25 mg. 1400 —| 14 
Tioseptale polvere uso veterina- | [d. flecone, polvere 1200 —|1440 — 
rio I ! 
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SPECIALITÀ DITTA Ì CONFEZIONI p 
ì Î da Lire | ‘a Lire 
Teoneptale . . . .... .. .|Farmitalia 3 fiale 1,5 cc. 120 1 145 — 
Tiobisterolo Id. 6 fiale 1,5 cc. 179 —| 285 — 
Tioseptale uso veterinario, Id. 1 fiala 10 ce. 20 % 140 —| 1686 — 
id. 20 ce. 20 % 208 —| 250 — 
id. 50 co. 10 % 349 —| 420 —- 
| pomata gr. 100 aL 10 % 500 —| 600 — 
Ù : 12 compresse gr. 949 —| 420 — 
Tonofosfina “. . ..... Vasco Gonzalves forte 264 —| 360 — 
y normale 408 —| 500 — 
Tonergon . ....... .|Paidostene = 219,50] 310 — 
Tonoformina:. .. . Taricco fiale 1856 —| 260 — 
gocce 185 —| 260 — 
Tenifugo Violani . . |. Violani Ti 288 --| 400 — 
Teominale Co-Fa = 220 —| 350 — 
Tonico Amsa . . AM.S.A. flacone 25 —| 128— 
T'iocosol bambini Laboratorio Tiocosol . = 70 —| 155 — 
Tussifedrina . Araldo Medico = 181 —| 225 — 
Tonico Paolini Laboratorio Marsicano = 208 —| 275 — 
Tithene Ist. Scientifico delle Venezie ; ban 206 —| 330 — 
Tuofl Li. A. Fiorini pastiglio 71,80) 100 -- 
Tiamina |. . ..... Ist. Biochimico Ligure = 180 —| 360 — 
Tiroidal |. .....- Ist. Opoterapico Nazionale flaconi 181, 50/ 290 --- 
2 È . fialo 248 —| 400 — 
Tisana erboris. . : . Ditte Erboris scatola 5—| 97- 
busta 18 | 17—- 
Tonosterina Italfarmaco 10 fiale L ce. 330 —| 500 — 
id. 2 cc. 412 —| 650 — 
gocce per adulti 495 —| 750 — 
id. per bambini 495 —| 600 — 
Tetrafosfan . . Malizia È 10 fiale 1,5 ce. 198 -—| 280 — 
Tiroide Squibb : Internazionale Terapoutici . |compresse 100 x 0,325 400 —| 440 — 
‘| - id. 100 x 0,065: 450 —| 495 — 
, tavolette 100 x 0, 194 1000 —|1100 — 
Tussinol . . .. Peyro adulti 150 —| 265 — 
- bombini —. 135 —| 237 — 
Trepuno X. . . SMI.T. 10 fiale 2 ce. 270,90) 380 — 
A id. 5 ce. 342,30] 480 — 
Tolutin Cooperativa Farmaceutica 3 _ 120 —| 180 — 
Tetranuelcina Ferrero & ‘Bruni = 244, 80] 293 — 
Tripeptico Pro-Me-Te-0 _ 276, 55) 433 — 
Tiofosfal . . S.A.I.S. _ 197, 60| : 280 — 
Trefosan . . Archifor fiale x 3 1656 —; 2931 — 
id. x 6 207 —| 46 — 
id. x 12. 529 —| 738— 
Tusfil . . .. RZ Fiorin _ 206 —| 288 — 
Topico per fagadi .. + + + | Giusto Luigi _ 148,50) 210 — 
Tenicida Mancini... ...|A.M.S.A. _ 330 —| 462 — 
Tiofedrina . . |... . Fermao. Rossi - 206 —| 310 — 
Tussipaidina . . . . Calmante Fort formato grande 198 | 260 — 
Tubi Luz .....- Tubi Lux 13 serie dl —; 118 — 
29 serie 109 —| 140 — 
38 serie 127 —| 178— 
> 45 serie 145 —| 203 — 
Zincoflavina 119 —| 168 — 
Veraseptyl 137 —j 190 — 
j ana RI Farmacia Rossi flacone 208, 25, 310 — 
Fonojod. de 208, 25 -250 — 
iociti siro È Zarri 10 fiale 1% ce. 192 —| 250 — 
Trofobiocitina i È anto di. 5 (Hi — 340 — 
Tiomagnecal {F.ILRM.A. | nia i 260 —, respinto 
Trifenil Ist. Farmaeeutico Italiano la fiale 1 72,60 76— 
23 —, 280 — 
Timoiodina . -. Mosca 206 


o 
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SPECIALITÀ 


l'ogal . 
Tisana Cisbey 


Teosil | . 
Trilecitina . . 


Transpulmina | . 
Termosolvens . . 


‘Tonovo . 

Tonico Koenig 

Trical 0. Lul. 

Thioterpina semplice e calcifi- 
cante 

Thiodale . . 

Trefonemol Ici 


Unquento ‘assorbente di An- 
derson 


. Dlcofil . . 


Urosol . . 

Urosol con atossicuina . 
Urosol sodico . . 
Uubaina . . 


.Unguento antiemorroidale 


Unguento Pedi 
Unguento Sori 
Urosait an 
Urto Culciosterina . . 
Uretina “0... .. 
Ulcuvaccino 


Urania. | LL 


.Urisanina LL... 


Urucalmina al bleu di metilene 
Urocalmina canforata 


Urocistina 


Urodonal 


. Drofene 


. Urojodase 


Uropiper jodone 
Urosan 


Urosolvin 
Ursana 


Ut antinevralgico . . . . 


Manzoni 
Id. 


Ist. Romano Biochimico 
Laboratori Zenith 


Sigurtè 
Offiter 


Grevero Pezziol 


Manzoni 
Ist. Neoterepico Lombardo 
Id. 


Granelli 
Ist. Chemioterepico Nezionale 


Manetti & Roberts 


| SIM.E.A. 
Carlo Erba 


Id. 
Id. 
Id. 


Heumann 
Id. 
Id. 


S.A.LT. 
Schiapparolli 
Maggioni 


Farmitalia 
Laboratori Dejana 


| Mgestretti 
Concessionaria Ligure - 


il Id‘ 


Of. Farmaceutiche Lombarde 


. | Archifar 


Cooperativa Farmaceutica ‘ ‘ 
Labor. Chimico, Lombardo 
Laboratorio Marsicano 


| Ganzine 
T.I.B.E.R. 
Zizzini 
Gazzoni . 


42 compresse 
14 compresse 


i busta 
| scatola 
20 compresse 


| 10 Bale 1,5 cc. 

6 fiale. 5 cc. 

5 fiale 2 cc. 

tipo piccolo gr. 120 
tipo medio gr. 200 
fiale 

flecone 

id. gr. 400 

sciroppo — fiale 

per le due confezioni 


50 compresse da gr. 0,25 
6 fiale 0,10 

id. 0,15 

id. 0,20 


tubetto di 20 discoidi 
10 fiale 10 ce. 


6 fiale l ce. 

id. 2 ce. 
contagocce -ce. 15 
1° grado 
2% gredo 
1° grado 
20 grado 
flacone 
1 fiala 2 ce. 


5 fiale ‘5 ce. 
20 tavolette 


6 fiale dose progressiva 
2 fiale diagnostica 


gocce 

ale 

5 fiale 5 cc. 
compresse: X 20 

| compresse 

semplice e composto 


- 178,90 
19,80 


DEL PRFZZU 


200 — 


172, 50 


148, 50| 
267 — 


267 — 
148, 50 
100 —| 
148 —| 
165 —| 
198 —| 
291 — 
930 —-. 


291 — 
330 — 


231 — 
280 — 
291 — 
99 — 
496 — 
165 —| 
180 — 
218 — 
272 —| 
272 — 
276 — 
264 —| 
150 —| 
284 — 
248 — 
248 — 
103, 50) 


63,26): 


198 —| 


resplnio 


là. 


231 — 
420 — 
#0 — 
20 — 
160 — 


2 


6 — 


260 —< 
690 —. 


3 


10 — 


460 — 
310 —- 
460 — 
00 — 
396 — 
330 — 
150 — 
105 — 
260 — 
450 — 
#00 — 
380 — 


$, 


40 — 


‘360 — 


3 


130 — 


200 — 


3 


e 
7 
l 
l 
2 


70 — 


50 — 
76 — 


50 — 
0 — 


80 — 
80 — 
5 
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DITTA CONFEZIONI 
da Lire | a Lire 
Vaccino anticolerico «| Bruschettini I _ 106 i 170 — 
Vaccino a germi vivi contro il | Istituto Sieroterapico Milanese i _ 35 —| 175 — 
colera aviario j i ; 
Vaccino antigonococcico . : Bruschettini 4 _ 247,50] 320 — 
Vescicatorio liquido di Ander- | Manetti & Roberts | _ 99 —| 140 — 
son i È Hi î 
Vita Fer - i Fontanella 30 capsule 190 —| 228 — 
Valedene . . i Carlo Erba \ _ 200 —| 325 — 
Valeminal Schiapparelli 30 confetti ‘190 —| 270 — 
Valor > . . . e - - * j Consorzio Neoterapico Nazio- _ 214,50/ 300 -—- 
| nale 
Valeriana ; Schiepparelli 30 confetti 150 -—| respinto 
Valerovigor . . | Spissu & C. flacone da gr. 150 215 —| 301 — 
È 10 fiale 2 ce. 207 —| 289 — 
i flacone de gr. 250 330 —| 4560 —- 
Vitamina D, . . . ! Singal Jatros | 8 fiale 2 ce. 360 —| 460 — 
. i . 2 fiale 2 ce. . 440 —| 620 — 
Vitamina B, - 3 Id. ‘5 fiale 5 ce. 260 —| 310 — 
20 compresse 200 —| 240 — 
Vitamina B; . . Id. 3 fiale 2 ce. 340 —| 400 — 
, |20 compresse 260 —| 310 — 
Vitamina B, . Id. i 5 fiale 2 cc. 234 —| 280/— 
3 fiale 2 cc. 938 —| 400 — 
2 fiale 2 ce. 442 —| 480 — 
20 compresse 166 —| 190 — 
Vitamina PP. . i Id. - 10 fiale 2 cc. 2A0 —| 290 — 
3 fiale 5 ce. 9320 —| 386 — 
compresse 10 medio 140 —| 170 — 
id. forte 240 —| 200 — 
. pomate 180 —| 210 — 
Vitiozina ORTI RE Mayer p -_ 220 —| respinto 
Vitoral . .. 0% 4. Laboratorio Vitoral 4 compresse 198 —| 220—- 
Viscum Album n Zambeletti 6 fiale 1 ce. 96 —| 135 — 
12 fiele 1 ce. 105 —| 230 — 
flacone 291 —| 250 — 
Vaccino pertosse fase 18 . . . Ist: Sieroterapico Italiano - 248 —| 380 — 
Valero Roburol . Carlevaro fiaconi e fiale 231 —| 320 — 
Vermifugo Cardelli . . . ... Farmaco Toscana flacone 264 —| 370 — 
Vitadol calcio Lepetit 5 fiole 1 co. 198 —| 240 — 
Visco-Jodina . . Polifarma flacone gr. 30 206 —| 410 -- 
. 30 compresse > - 1580 —| 4560 — 
Vitargol'.. ........ | Rusi&0. pomata Ù 123, 75] 160 — 
Vita LL - Id. 20 compresse 195 —| 230 — 
son 5 fiale 2 ce. 280 —| 330 — 
id. 3 ce. 320 —| 380 — 
3 fiale 5 ce. forte 280 — 336 — 
itamina K. . + Maggioni 20 compresse 172,50| 280 — 
Vamine de 5 fiale 2 co. 207 —| 436 — 
it MaAestretti 3 fiale 5 mg. 128 —| 180 — 
Vit-Ancuron 3 fiale 26 mg. 250 —|. 384 — 
Venotrop . . _ Id. ua a 
i-Bi--Ti Laboratorio C. T. 3 x 6 mg. 180 —| 216 — 
Vi-Bi--Tina MORTO 3 x 26 mg. 300 —| 360 — 
3 x 50 mg. 400 —| 480 — 
ù 20 compresse 600 —| 720 — 
Ù i dio, da SE Id. 8 X 2 ce. 400 —| 480 — 
Vi Tina .. - 3 x bce 460 —| 652 — 
20 compresse 310 —| 972 — 
. nu ; 92 — 
Vaccino Antitifici T.A.B. . - | Bruschettini scstols 3 fiale 82,50] 1 
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Neostar 


SPEOIALITÀ DITTA CONFEZIONI I 
da Lire | a Lire 
è 
Valerianato Pierlot Del Saz & Filippini — 282, 156) 356 — 
Valeroflorina . ....... Colangelo Quercia . — 214, 50/ 300 — 
Valeroformiol . . ...... Giuliani flacone 250 —| respinto 
finle 280 —| la 
Valeroli > so i Wa aaa Colangelo Quercia _ 106 —| 290 — 
Valeronucleina . . . .>. + + | Baruffaldi Fedac _ 260 —| 360 — 
‘Valeronucleol * . . ..... S.A.L.F.R.E.A. sciroppo 198 —|.240 — 
. gocce ‘ 132 —| 160 — 
12 fiale 2 ce. 231 —| 275 — 
4 . 6 fiale 5 ce. 264 —| 320 — 
Valetogeno Farmaco Italiano _ 222, 60). 270 — 
Valovit. . <.... Icasa = 216 —| rospyto» 
Vanadolo e categorie orale . Prometeo _ ‘ 275,60] ‘322 — 
Vanadolo e categorie - fiale Id. -_ 278,50] 204 — 
Vaso-Neurine . . . Archifar _ 313, 50| 440 — 
Varitiol Bouty Laboratorio Bouty _ 325 —] respinto 
. 346 —| da. 
- Venema Farmitalia 6 fiale 2 ce. 263 —| 520 — 
. 3 fiale 5 ce. 3456 —| 720 — 
Venotrop M ce PF. . . . | Maestretti —_ 235, 10) 975 — 
Venusal . ..... .{ Oscar Nolla _ 128 —| 180 — 
Veroftalmine Molteni. _ 82,50] 115 - 
° Veronale ...... NICE Co-Fa 10° compresse 0,5 120 —| 1566 — 
Vescicatorio liquido Arimonti . | Bolis dose per un cavallo -192 —| 166 — 
Vi-Ci-Sin ICI. . ..... Ist. Chemioterapico Ialianò 10 fialo 1 ce. 297 —| 478 — 
7 5 fiale 2 ce. 207 —| 415 —< 
3 fiale 5 ce. 324 —| 476 — 
20 compresse 211 —|{ 3397 — 
Vigorina . . . . Bulzagchi flacone gr. 240 132 —| 185 — 
id. gr. 400 226 —| 315 
Viridina orale . ...... Angelini tai 299 —| 335 — 
Visbiol. . Gra ia di LD Lachilo _ 248 —| 950— 
Vitadit calcium . . . Italfarmaco pediatrico, normale 290 —| 348 — 
6 id. ultra forte 330 —| 399 — 
tipo normale © 360 —| 420 — 
tipo ultra forte *@ 460 —| 540 — 
Vitadit o . LL... Id. soluzione 5000 U. 156 —| 225 — 
° forte 30.000 U. 150. —| 340 — 
ultra forte ce. 2 150 —| 340 — 
soluzione alcoolica ultra forte | 150 —| 180 — 
- Vitamina Bi... ... Farmitalia 30 compresse da mg. 3 350.—| 420 — 
È 5 fiale 1 ce, da mg. 6 250 —| 300 — 
3) 9 fiale 1 ce. da 25 mg. 390 —| 450 — 
2 fiele 1 cc. de 50 mg. 200 —| 360 — 
Vitamina By... . Id. 5 fiale 2 ce. de mg. 2,5 200 —| 720 — 
Vitamina CC... 0... Id. 20 compresse de gr. 0,05 138 —| 300 — 
5 fiale 2 co. de gr. 0,10 207 —| 400 — 
3 fiele 5 cc. de gr. 0,50 207 —| 500 — 
Vitamina K....... i Id. 10 compresse da er. 0,01 109 —| 290 — 
3 fiale gr. 0,01 con 83 fiale sol- 
vente - 172 —|.360 — 
Vitamina Lorenzini uso orale | Istituto Biochimico Italiano ‘ _ 288, 75) 450 — 
Vitamina PP Farmitalia ì 10 compresse da gr. 0,20 106 —| 300 — 
10 fiale 2 ce. 195 —| 410 — 
Vitamolo ... Prometeo ci 275,50) 410 — 
Vitaplea ....... Glaxo î = 390 —| 540 — 
Vitarizina Boniscontro e Gazzone _ 225 —| 270 — 
Vitarsen calcio . . . Farmacosmici A _ 170 —| respinto 
Vitarsolo ©... .. Angelini ° semplice 231 —| 329 — 
forte 4 259 —|.358— 
Vitestene- . 0... Biochimici Sossi ri 600 —| respinto 
Vivavit . ....... i 300 —| 460 — 
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i l DEL PREZZO 
BPEOÎALITÀ } DITTA CONFEZIONI a : 
| I | da Lire | a Lire 
I | 
Yaterofl .. ........|8.A.Smit I - | 200 —]-260 — 
Yatrocin pomata . . . . . .|Singal Yatros | pomata gr. 20 | 250 — 300 — 
Zoo-Derganit ©. . . . . . .|Carlo Erba 3 fiale 6 ce. 119 —| 300 — 
flacone 100 ce. 207 —| 760 — 
discoidi grossi animali 396 —| 800 — 
id. piccoli apimali 69 —| 140 — 
Zimargolo . . . . . . . . . | Sieroterapica Milanese 6 fiele 6 ce. 188 —|. 260 — 
Zimosolfolo . ....... Id. id. 2 ce. » 188 —| 260 — 
Zimocuprolo . . ...... Id. id. 5 co. 188 —| 260 — 
Zimoglandolo . . . . . . . | Prodotti Valero Opoterapici _ 260 —| 355 — 
Zimolaciol P. . .... .-|Italfarmaco i bambini 10 fiale 3 ce. 260 —| 300 — 
” adulti 10 fiale 10 ce. 300 —| 360 — 
Zimolatte . ........|Russi&C. 10 fiale 2,5 cc. 132 —} 185 — 
Zoo-Arsile .. ...... - | Carlo Erba 5 fiale 2 co. 09 —| 160 — 
P id. 10 ce. 206 —| 320 — 
Zoo-Eczemol . . . .....| Gospodinofi Ul - . 200 —| respiato 
Zoomagnesia . ...... . | Granelli flacone gr. 180 126 —| dia 
vi id. gr. 260 165 —i id 
Zoovigorina . . . .: .-.-|Angelini _ i 231 di 320 — 
(143) 
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